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Bestimmungen 


tiber 


die Benutzung der Bücherei. 


1. 

Das nachstehende Verzeichniss enthält in 10 Abtheilungen die gegen- 
wärtig in der Bücherei vorhandenen Bücherwerke, Zeitschriften und 
Karten. Die Titel der später angeschafften Werke werden durch die 
Bezirks-Verfügungen mitgetheilt werden. 


2, 

Zur Benutzung der Bücherei sind sämmtliche Post- und Tele- 
graphenbeamte und Unterbeamte des Ober-Postdirectionsbezirkes Königs- 
berg berechtigt. Für die Unterbeamten sind vorzugsweise die in Ab- 
theilung X aufgeführten Werke bestimmt; an Beamte werden diese 
Werke nur ausgegeben, wenn sie nicht von Unterbeamten verlangt sind. 


3. 

Die aus der Biicherei unmittelbar entnommenen Werke werden 
nur gegen Empfangsbescheinigung verabfolgt. An die bei den Verkehrs- 
anstalten beschäftigten Beamten erfolgt die Ausgabe von Büchern auf 
Grund von Bestellbüchern, in welche die gewünschten Bücher ein- 
zutragen sind. 

Zur Sammlung von Bestellungen hat jedes Verkehrsamt das Be- 
stellbuch zusammen mit dem Katalog bei den Beamten und Unter- 
beamten, einschliesslich der bei den zugetheilten Postagenturen 
beschäftigten, monatlich mindestens einmal in Umlauf zu setzen. 

An jeden Leser wird in der Regel nur ein Werk ausgegeben, und 
zwar erst, nachdem die früher entliehenen Bände von ihm zurück 
geliefert sind. 


4. 
Es können von jedem Leser zurückbehalten werden: 


a) Zeitschriften, jedes Heft . . . . . . . 8 Tage, 
b) wissenschaftliche Werke (hauptsächlich 

ADU, I—VIID. , « aa ROSA 2 Monate, 
c) Werke erzählenden Inhalts (hauptsächlich 

Abth. IX und X). . . . . . . « © « 1 Monat. 


DieseFristen diirfen nicht überschritten werden. 
Wiinscht ein Leser die entnommenen Biicher tiber die angegebene 
Zeit hinaus zu behalten, oder werden die Biicher an einen anderen Beamten 
desselben Verkehrsamtes weitergegeben, so ist der Biicherei das Bestell- 
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buch, in welchem der Sachverhalt kurz zu erórtern ist, einzusenden. 
Ueber den Zeitraum von vier Monaten, vom Tage des Eingangs ab ge- 
rechnet, darf kein Buch bei einer Verkehrsanstalt zurückbehalten werden. 
5. 
Der Entleiher haftet fiir die ihm aus der Biicherei iiberlassenen 
Werke und hat fiir den Verlust oder die Beschidigung Schadenersatz 
zu leisten. 


Königsberg (Pr), 1. Juli 1899. 


Kaiserliche Ober-Postdirection. 


I. Allgemeine Encyklopädien, 


Sammelwerke, Literatur, Kunstgeschichte und 


Philosophie. 


. Bauer, Dr. W. Geschichte der Philosophie. Halle (Saale, 1876. 


1 Band. 


. Brockhaus. Conversations-Lexikon. 11. Auflage. Leipzig 1864. 


15 Bände. 


. Brockhaus. Kleines Conversations-Lexikon. Leipzig 1879. 4 Bände. 
. Du Bois-Reymond, Emil. Culturgeschichte und Naturwissenschaft. 


Vortrag, gehalten im Verein für wissenschaftliche Vorlesungen zu 
Cöln. Leipzig 1878. 1 Band. 


. Gottschall, Rud. Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten 


Jahrhunderts. Breslau 1872. 4 Bände. 


6. Grimm, Herm. Goethe. Berlin 1877. 1 Band. 


Hebels Werke. Berlin 1879. 1 Band. 


. von Leixner, Otto. Illustrirte Literaturgeschichte der vornehmsten 


Kulturvölker. Leipzig und Berlin 1880—1883. 4 Bände. 

Erster Band: Geschichte des deutschen Schriftthums. 

Zweiter Band: Geschichte vom Beginn des achtzehnten Jahr- 
hunderts bis auf die neueste Zeit. 

Dritter Band: Geschichte der fremden Literaturen. Das 
Schriftthum der Aegypter, Hebräer, Araber, Perser, Inder, 
Chinesen, Griechen, Römer, Franzosen und Italiener. 

Vierter Band: Geschichte der fremden Literaturen. Das 
Schriftthum der Spanier, Portugiesen, Rumänen, Engländer, 
Nordamerikaner, Skandinavier, Niederländer, Slaven, Ungarn 
und Neugriechen. 


. Lewes, G. H. Goethes Leben und Werke. Berlin 1872. 2 Bände. 


Lübke, Dr. Wilh. Grundriss der Kunstgeschichte. Stuttgart 1871. 
2 Bände, 


. Palleske, Emil. Schillers Leben und Werke. Berlin 1872. 2 Bände, 


Stahr, Adolf. Lessing, sein Leben und seine Werke. Berlin 1873. 
2 Bände. 


. Schwegler, Dr. A. Geschichte der Philosophie im Umriss. Stutt- 
gart 1870. 1 Band. 


14. 
15. 
16. 


Ne 


18. 
. Freytag, G Gesammelte Aufsätze. Leipzig 1888. 2 Bände. 
20. 


21. 


22. 
23. 
24. 


25. 


26. 
27. 


28. 
29. 
30. 


31. 


Encyklopädien, Sammelwerke, Literatur, Kunstgeschichte etc. 


Vilmar, A. F. C. Geschichte der deutschen National-Literatur, 
Marburg und Leipzig 1871. 1 Band. 


Biichner, Dr. L. Natur und Geist. Leipzig 1876. 1 Band. 


Maertens, H. Der optische Massstab oder die Theorie und Praxis 


des ästhetischen Sehens in den bildenden Künsten. Bonn 1877. 
1 Band. 


Mollweide, Dr. Richard. Auteurs francais. Sammlung der 
besten Werke der französischen Unterhaltungsliteratur mit deut- 
schen Anmerkungen. Strassburg (Els.) 1890—1893. 5 Bände. 


Bode, Wilh. Die italienische Plastik. Berlin 1891. 1 Band. 


Scherr, Johannes. Menschliche Tragikomödie. Leipzig 1884. 
3 Bände. 


Jentsch, Carl. Geschichtsphilosophische Gedanken.Leipzig 1892. 
1 Band. 
Smiles, Samuel. Der Weg zum Erfolg durch eigene Kraft. Lfg. 1. 
Fischer, Kuno. Goethes Faust. Stuttgart 1893. 2 Bände. 


von Embden, Ludwig. Heinrich Heines Familienleben. Ham- 
burg 1892. 1 Band. 


Böhm, Eduard. Utem Bernsteenwinkel. Gedichte, Geschichten, 
Lieder u. s. w. in ostpreussisch-samländischem Plattdeutsch. Königs- 
berg (Pr.) 1893. 1 Band. 


Auerbach, Berthold. Dramatische Eindrücke. Stuttgart 1893. 
1 Band. 


Pöhlmann, Robert. Aus Alterthum und Gegenwart. Gesammelte 
Abhandlungen. München 1895. 1 Band. 


Herders ausgewählte Werke. Stuttgart. 3 Bände. 
Wielands Werke. Leipzig. 3 Bände. 


Kronenberg, Dr. M. Kant. Sein Leben und seine Lehre. Mün- 
chen 1897. 1 Band. 


Wagner, G. Die heidnischen Kulturreligionen und der Fetischis- 
mus. Ein Beitrag zur vergleichenden Religionsgeschichte. Heidel- 
berg 1899 1 Band. 
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Allgemeine Encyklopädien, Sammelwerke, Literatur, Kunstgeschichte etc. 


1 
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Allgemeine Encyklöpädien, Sammelwerke, Literatur, Kunstgeschichte etc. 


ayy 


15. 


16. 
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II. Sprachenkunde. 


a. Deutsche Sprache. 


. Dunger, Dr. Hermann. Wörterbuch von Verdeutschungen entbehr- 


licher Fremdwörter. Leipzig 1882. 1 Band. 


. Dunger, Dr. Hermann. Das Fremdwörterunwesen in unserer 


Sprache. Heilbronn 1884. 1 Band. 


. Grube, A. W. Streiflichter auf die Wandlungen und Schwankungen 


im neuhochdeutschen Sprachgebrauch. Leipzig 1876. 1 Band. 


. Heyse, Dr.J. C. A. Ausführliches Lehrbuch der deutschen Sprache. 


Hannover 1835—1849. 4 Bände. 

Heyse, Dr. J. Ch. A. Fremdwörterbuch. Hannover 1870. 1 Band. 
Sanders, Dr. Daniel. Handwörterbuch der deutschen Sprache. 
Leipzig 1869. 1 Band. 

Sanders, Dr. Daniel. Orthographisches Wörterbuch oder alpha- 
betisches Verzeichniss aller deutschen oder im Deutschen einge- 
bürgerten Wörter mit schwieriger oder fraglicher Schreibweise in 
endgültiger Feststellung. Leipzig 1876. 1 Band. 


. Sanders, Dr. Daniel. Deutsche Sprachlehre für Volks- und Bürger- 


schulen. Berlin 1876. 1 Band. 


. Sanders, Dr. Daniel. Deatsche Sprachbriefe. Berlin 1879. 1 Band. 
. Sanders, Dr. Daniel. Orthographisches Hilfsbuch als Norm für 


Schriftsetzer und Druckberichtiger. Leipzig 1879. 1 Band. 


. Sanders, Dr. Daniel. Satzbau und Wortfolge in der deutschen 


Sprache. Berlin 1883. 1 Band. 


. Sanders, Dr. Daniel. Verdeutschungswörterbuch. Leipzig 1884. 


1 Band. 


. Sarrazin, Otto. Verdeutschungswörterbuch. Berlin 1889. 1 Band. 
14. 


Venn, Jos. Deutsche Aufsätze, verbunden mit einer Anleitung zum 
Anfertigen von Aufsätzen, 325 Dispositionen, sowie über 500 Themata 
zur Auswahl. Frankfurt (Main) 1884. 1 Band. 

Wagner, Dr. Fridolin. Die Lehre vom deutschen Stil, oder praktische 
Anleitung zum richtigen deutschen Gedankenausdrucke. Darm- 
stadt 1875. 1 Band. 

Geerling, Carl F. A. Der deutsche Aufsatz III. und IV. Stufe. 
Frankfurt (Main) 1890. 2 Bände. 
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17. 
18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


II a. 
Deutsche Sprache. 


Rammler, O. F. Universal-Briefsteller. Leipzig 1891. 1 Band. 
Wustmann, Dr, Gustav. Allerhand Sprachdummheiten. Leipzig 
1891. 1 Band. 

Wustmann, Gustav. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen 
Volksmunde. Leipzig 1895. 1 Band. 

Sanders, Dr. Daniel. Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in der 
deutschen Sprache. Berlin 1894. 1 Band. 

Brunner, A. Schlecht Deutsch. Eine lustige und lehrreiche Kritik 
unserer neuhochdeutschen Mundarten. Wien und Leipzig 1895. 
1 Band. 

Fischer, E. L. Grammatik und Wortschatz der plattdeutschen 
Mundart im preussischen Samlande. Halle (Saale) 1896. 1 Band. 


Rothe. Ueber den Kanzleistil. Berlin 1896. 1 Band. 
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b. Fremde Sprachen. 


. Boltz, Dr. August. Lehrgang der russischen Sprache. Berlin 1871. 


1 Band. 


. Hennicke, F. Technisches Wörterbuch für Telegraphie und Post 


deutsch-englisch und englisch-deutsch. Berlin 1889. 1 Band. 


. von Mach, T. Technisches Wörterbuch für Telegraphie und Post, 


deutsch-französisch und französisch-deutsch. Berlin 1884. 1 Band. 


. Ploetz, Dr. Carl. Schulgrammatik der französischen Sprache. Ber- 


lin 1872. 1 Band. 


. Schmidt, J. A. E. Vollständiges russisch-deutsches und deutsch- 


russisches Wörterbuch. Leipzig 1873. 1 Band. 


. Thibaut, M. A. Vollständiges Wörterbuch der französischen und 


deutschen Sprache. Braunschweig 1871. 1 Band. 


. Thieme, F. W. Neues vollständiges kritisches Wörterbuch der 


englischen und deutschen Sprache. Altona (Elbe). 2 Bände. 


. Rost, Dr. P. Kurzgefasste russische Grammatik nebst Chrestomathie. 


Berlin 1896. 1 Band. 


9. von Reinholdt, Alexander. Geschichte der russischen Litteratur. 
Leipzig. 1 Band. 
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Ill. Naturwissenschaften, Elektrotechnik, 


Mathematik und Astronomie. 


Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. Vom Jahre 1871 bis 
1880 jährlich 3 Bände. 1881 2 Bände, von 1882 ab jährlich 3 Bände. 
21 Bände Beiblätter und Sachregister. 

Arendt, Dr. Rudolf. Lehrbuch der anorganischen Chemie. Leip- 
zig 1872. 1 Band. 


. Buff, Dr. Heinrich. Lehrbuch der physikalischen Mechanik. 


Braunschweig 1871. 2 Bände. 
Boehner, Dr. August Nathanael. Leben und Weben der Natur. 
Hannover 1879. 1 Band. 

Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. Colorirte 
Ausgabe. Leipzig 1882/3. 4 Bände. 

Clausius, R. Ueber die Energievorräthe der Natur und ihre 
Verwerthung zum Nutzen der Menschheit. Bonn 1885. 1 Band. 
Dippel, Masius und Andere. Die gesammten Naturwissenschaften. 
Essen (Ruhr) 1857—1859. 3 Bände. 1873—1877. 3 Bände. 
Eisenlohr, Dr. W. Lehrbuch der Physik. Stuttgart 1870. 1 Band. 
Fortschritte der Physik. Vom Jahre 1868—1877. 14 Bände. 

von Guericke, Otto. Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica 
de vacuo spatio. Amsterdam 1672. Von den Weltkräften. Auszug 
aus dem 4. Buche. Neu herausgeben und mit einem historischen 
Nachworte versehen von Dr. H. Zerener. Leipzig 1881. 1 Band. 


. Häckel, Dr. E. Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin 1875. 


1 Band. 

Krebs, Dr. G. Die Physik im Dienste der Wissenschaft, der Kunst 
und des praktischen Lebens. Stuttgart 1884. 1 Band. 

von Liebig, Justus. Chemische Briefe. Leipzig und Heidelberg 
1865. 1 Band. - 

Lübsen, H. B. Ausführliches Lehrbuch der analytischen oder 
höheren Geometrie. Leipzig 1872. 1 Band. 


5. Lübsen, H. B. Ausführliches Lehrbuch der ebenen und sphärischen 


Trigonometrie. Leipzig 1872. 1 Band. 


. Lübsen, H. B. Ausführliches Lehrbuch der Arithmetik und Algebra. 


Leipzig 1869. 1 Band. 
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Naturwissenschaften, Elektrotechnik, Mathematik und Astronomie. 


17. Lübsen, H. B. Ausführliches Lehrbuch der Elementar-Geometrie. 
Leipzig 1871. 1 Band. 

18. Lübsen, H. B. Einleitung in die Infinitesimal-Rechnung (Differential- 
und Integral-Rechnung). Leipzig 1869. 1 Band. 


19. Lübsen, H. B. Ausführliches Lehrbuch der Analysis. Leipzig 1871. 
1 Band. 
20. Elektrotechnische Bibliothek. Wien. Pest. Leipzig. 

Band 1: Gustav Glaser — De-Cew. Die magnetelektrischen und 
dynamoelektrischen Maschinen und die sogenannten Secundär- 
Batterien. 

Band 2: Ed. Japing. Die elektrische Kraftübertragung und 
ihre Anwendung in der Praxis. 

Band 3: von Urbanitzky, Dr. A. Das elektrische Licht und die 
hierzu angewendeten Lampen, Kohlen und Beleuchtungs- 
körper. 

Band 4: W. Ph. Hauck. Die galvanischen Batterien, Accumula- 
toren und Thermosäulen. 

Band 5: J. Sack. Die Verkehrs-Telegraphie der Gegenwart mit 
besonderer Berücksichtigung der Praxis. 

Band 6: Theodor Schwartze. Telephon, Mikrophon und Ra- 
diophon. 

Band 7: Ed. Japing. Die Elektrolyse, Galvanoplastik und Rein- 
metallgewinnung. 

Band 8: Arthur Wilke. Die elektrischen Mess- und Präcisions- 
Instrumente sowie die Instrumente zum Studium der elektro- 
statischen Elektricitit mit besonderer Rücksicht auf ihre 
Construction. 

Band 9: W. Ph. Hauck. Die Grundlehren der Elektricitit mit 
besonderer Rücksicht auf ihre Anwendung in der Praxis. 

Band 10: Dr. P. Zech. Elektrisches Formelbuch. 

Band 11: von Urbanitzky, Dr. A. Die elektrischen Beleuch- 

| tungsanlagen. 
Band 12: L. Kohifiirst. Die elektrischen Einrichtungen der 
Hisenbahnen und das Signalwesen. 
Band 13: Dr. A. Tobler. Die elektrischen Uhren und die 
elektrische Feuerwehr-Telegraphie. 
Band 14: O. Canter. Die Haus- und Hotel-Telegraphie. i 
Band 15: Dr. Friedrich Wachter. Die Anwendung der Elek- 
trieität für militairische Zwecke. 
Band 16: J. Zacharias. Die elektrischen Leitungen und ihre 
Anlage für alle Zweige der Praxis. 
| Band 17: J. Krämer. Die elektrische Eisenbahn bezüglich ihres 
L Baues und Betriebes. 
Band 18: Dr. Rudolf Lewandowski. Die Elektrotechnik in der 
praktischen Heilkunde. 


— 


, iil. d 


Naturwissenschatten, Elektrotechnik, Mathematik und Astronomie, 


Band 19: K. W. Zenger. Die Spannungs-Elektricität, ihre Ge- 
setze, Wirkungen und technischen Anwendungen. 

Band 20: Gustav Mey. Die Weltliteratur der Elektricität und 
des Magnetismus von 1860 bis 1883 mit besonderer Berück- 
sichtigung der Elektro-Technik. 

Band 21: Th. Schwartze. Die Motoren der elektrischen Maschinen 
mit Bezug auf Theorie, Construction und Betrieb. 

Band 22: Dr. Ignaz G. Wallentin. Die Generatoren hochge- 
spannter Elektricität mit vorwiegender Berücksichtigung der 
Elektrisirmaschinen im engeren Sinne. 
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Band 23: Dr.O. Tumlirz. Das Potential und seine Anwendung 
zu der Erklärung der elektrischen Erscheinungen. 

Band 24: J. Zacharias. Die Unterhaltung und Reparatur der 
elektrischen Leitungen für alle Zwecke der Praxis. 

Band 25: A. E. Granfeld. Die Mehrfach-Telegraphie auf einem 
Drahte. 

Band 26: Max Jüllig. Die Kabeltelegraphie. 

Band 27: Etienne de Fodor. Das Gliihlicht, sein Wesen und 
seine Erfordernisse. 

Band 28: Gustav Albrecht. Geschichte der Elektricität mit 
Beriicksichtigung ihrer Anwendungen. 

Band 29: von Urbanitzky, Dr. A. Blitz und Blitz-Schutzvor- 
richtungen. 

Band 30: Jos. Schaschl. Die Galvanostegie mit besonderer 
Berücksichtigung der fabriksmässigen Herstellung dicker 
Metallüberzüge auf Metallen mittels galvanischen Stromes. 

Band 31: Dr. V. Wietlisbach. Die Technik des Fernsprech- 
wesens. 

Band 32: Die elektro-technische Photometrie. 

Band 33: August Neumayer. Die Laboratorien der Elektro- 
Technik und deren neuere Hülfsapparate. 


Band 34: von Urbanitzky, Dr. A. Elektricität und Magnetis- 
mus im Alterthume. 


Band 35: G. Gessmann. Magnetismus und Hypnotismus. 

Band 36: Dr. Ernst Gerland. Die Anwendung der Elektricität 
bei registrirenden Apparaten. 

Band 37: Dr. Theodor Hoh. Elektricitét und Magnetismus als 
kosmotellurische Kräfte. 


Band 38: Dr.F. Auerbach. Die Wirkungsgesetze der dynamo- 
elektrischen Maschinen. 


Band 39: Etienne de Fodor. Materialien für Kostenvoranschläge 
elektrischer Lichtanlagen. 

Band 40: Ladislaus Fiedler. Die Zeittelegraphie und die 
elektrischen Uhren. 
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18 IM. | 
Naturwissenschaften, Elektrotechnik, Mathematik und Astronomie. 


Band 41: Etienne de Fodor. Die elektrischen Motoren mit be- 
sonderer Berücksichtigung der elektrischen Strassenbahnen. 
Band 42: J. Zacharias. Die Glühlampe. Ihre Herstellung und 
| Anwendung in der Praxis. 
Band 43: Etienne de Fodor. Die elektrischen Verbrauchs- 
messer. 
Band 44: Etienne de Fodor. Die elektrische Schweissung und 
Löthung. 
Band 45: J. Sack. Die elektrischen Accumulatoren und ihre 
Verwendung in der Praxis. 


21. Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin. Von 1880 ab jährlich 1 Band. 

22. Fortschritte der Elektrotechnik. Vierteljährliche Berichte über die 
neueren Erscheinungen auf dem Gesammtgebiete der angewandten 
Elektricitätslehre etc. Berlin 1887. 2 Bände. Von 1888 ab jähr- 
lich 1 Band. 

23. Grawinkel und Strecker. Hilfsbuch für die Elektrotechnik. Berlin 
1888. 1 Band. 1898. 1 Band. 

24. Schellen, Dr.H. Die magnet- und dynamo-elektrischen Maschinen, 
ihre Entwickelung, Construction und praktische Anwendung. Cóln 
(Rhein) 1879. 1 Band. 

25. Thompson, Silv. P. Die dynamo-elektrischen Maschinen. Ueber- 
setzt von C. Grawinkel. Halle (Saale) 1889. 1 Band. 1893. 1 Band. 

l 26. Wiedemann, Gustav. Die Lehre von der Elektricität. Braunschweig 

ì 1882—1885. 5 Bände. 

j 27. Wildermann, Dr. Max. Die Grundlehren der Elektricität und ihre 

wichtigsten Anwendungen. Freiburg (Breisg.) 1885. 1 Band. 
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Naturwissenschaften, Elektrotechnik, Mathematik und Astronomie. 


28. Schlotter, Herm. Ueber das mechanische Princip des Fluges und 
dessen Anwendung auf die Luftschifffahrt. Gera (Reuss) 1874. 
1 Band. 

29. Frick, Dr. J. Die physikalische Technik oder Anleitung zur An- 
stellung von physikalischen Versuchen und zur Herstellung von 
physikalischen Apparaten mit möglichst einfachen Mitteln. Braun- 
schweig 1872. 1 Band. 

30. Lübsen, H. B. Einleitung in die Mechanik. Leipzig 1866. 1 Band. 

31. Wernicke, Ad. Lehrbuch der Mechanik in elementarer Darstellung. 
Braunschweig 1858 und 1859. 2 Bände. 

32. von Humboldt, Alexander. Ansichten der Natur. Stuttgart und 
Augsburg 1860. 2 Bände. 

33. Mousson, Dr. Alb. Die Lehren vom Magnetismus und der Elek- 

trieität. Zürich 1874. 1 Band. 

34. Mühry, Dr. Adolf. Untersuchungen über die Theorie und das all- 

gemeine geographische System der Winde. Göttingen 1869. 1 Band. 

35. Müller, Dr. Joh. Lehrbuch der kosmischen Physik nebst Atlas. 

Braunschweig 1856. 1 Band und 1 Atlas. 

36. Müller, Dr. Joh. Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Braun- 
schweig 1852. 2 Bände. 1863. 2 Bände. | 

37. Otto, Dr. Fr. Jul. Ausfiihrliches Lehrbuch der anorganischen 
Chemie. Braunschweig 1863. 3 Bände. j 

38. Philipps, Dr. Joseph. Der Sauerstoff. Berlin 1871. 1 Band. 

39. Neumayer, Dr. Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen 
auf Reisen. Berlin 1888. 2 Bände. 

40. Ratzel, Friedr. Wandertage eines Naturforschers. Leipzig 1873 
und 1874. 2 Bände. 

Erster Band: Zoologische Briefe vom Mittelmeer. Briefe aus 
Süditalien. 


Zweiter Band: Schilderungen aus Siebenbürgen und den Alpen. 


41. Reclam, Carl. Der Leib des Menschen, dessen Bau und Leben. 
Stuttgart 1870. 1 Band. 
42. Regnault - Strecker. Kurzes Lehrbuch der Chemie. Braunschweig 
1867/63. 2 Bände. 
Erster Band: Anorganische Chemie. 
Zweiter Band: Organische Chemie. 
43. Reidt, Dr. Friedrich. Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus 
der Trigonometrie und Stereometrie. Leipzig 1872. 1 Band. è 
44. Riess, P. Th. Die Lehre von der Reibungselektricität. Berlin 1853. 
2 Bände. 
45. Riess, P. Th. Abhandlungen zu der Lehre von der Reibungs- 
elektricität. Berlin 1867. 1 Band. 
46. Rossmässler, E A. Die vier Jahreszeiten. Stuttgart 1888. 1 Band. 
47. Rossmässler, E. A. Der Wald. Leipzig und Heidelberg 1881. 
1 Band. 
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Naturwissenschaften, Elektrotechnik, Mathematik und Astronomie. 


48. Schacht, Dr. Herm. Der Baum. Berlin 1860. 1 Band. 
49. Sehacht, Dr. Herm. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der 
Gewächse. Berlin 1856 und 1859. 2 Bände. 
Erster Band: Die Pflanzenzelle und ihre Lebenserscheinungen 
Zweiter Band: Die aus Zellen zusammengesetzten Organe der 
: Pflanze und ihre Lebenserscheinungen. 
50. Schenk, Dr. Robert. Kurzes Lehrbuch der Physik. Braun- 
schweig 1872. 1 Band. 
51. Schiitte, Wilhelm. Das Reich der Luft. Leipzig 1875. 1 Band. 
52. Seiffart, Selmar. Das Sonst, das Jetzt und das Dereinst unserer 
Erde. Leipzig 1874. 1 Band. 
53. Sterne, Carus. Werden und Vergehen. Berlin 1886. 1 Band. 
54. Spengel, J. W. Das mechanische Wirmeiquivalent. Praun- 
schweig 1872. 1 Band. 
55. Stöckhardt, Dr. Jul. Ad. Die Schule der Chemie. Braunschweig 1870 
und 1871. 1 Band. 
56. Schoedler, Dr. Friedrich. Das Buch der Natur. Braunschweig 1871. 
2 Bande. 
Erster Band: Physik, Astronomie und Chemie. 
Zweiter Band: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Phy- 
siologie und Zoologie. 
57. Bremiker, Dr.C. Vegas logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 
Berlin 1889. 1 Band. 
58. Revue der Fortschritte der Naturwissenschaften. 1874 und 1875. 
2 Bände. 
50. Weinhold, Adolf F. Vorschule der Experimentalphysik. Leipzig 1872. 
1 Band. 
60. Willkomm, Dr. Moritz. Die Wunder des Mikroskops oder die Welt 
im kleinsten Raume. Leipzig 1871. 1 Band. 
61. Wittwer, Dr. W.C. Die Moleculargesetze. Leipzig 1871. 1 Band. 
62. Wüllner, Dr. Adolph. Lehrbuch der Experimentalphysik. Leipzig - 
1874. 4 Bände. 
Erster Band: Mechanik und Akustik. 
Zweiter Band: Die Lehre vom Licht. 
Dritter Band: Die Lehre von der Wärme. 
Vierter Band: Die Lehre vom Magnetismus und von der 
Elektricitit. 
63. Zimmermann, Dr. W. F. A. Der Erdball und seine Naturwunder. 
Berlin 1861. 5 Bande. 
Erster Band: Allgemeine irdische und kosmische Verhiltnisse. 
Die Atmosphäre. 
Zweiter Band: Tellurischer Magnetismus. Die Gewiisser der 
Erde. 
Dritter Band: Die feste Erdrinde. 
Vierter Band: Pflanze, Thier und Mensch. 
Fünfter Band: Malerische Länder- und Völkerkunde. 
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64. Becker, E. Die Sonne und die Planeten. Leipzig und Prag 1883. 
1 Band. 

65. Schneiders bewegliche Sternkarte. Leipzig. 

66. Reuschle, Dr. C. G. Kepler und die Astronomie. Frankfurt (Main). 
1 Band. 

67. Preyssinger, Ludwig. Astronomischer  Bilderatlas nebst Er- 
gänzungs-Text. Schwäb.-Hall. | 

68. Benthin, J. Lehrbuch der Sternkunde. Leipzig 1872. 1 Band. | 

69. Bernstein, A. Naturwissenschaftliche Volksbiicher. Berlin. 5 Bande. 

70. Bernstein, Dr. A. Naturkraft und Geisteswalten. Berlin 1889. | 
1 Band. : 

71. Meyer, Dr. M. Wilhelm. Die Entstehung der Erde und des Irdi- 
schen. Berlin 1888. 1 Band. 

72. Reis, Dr. Paul. Lehrbuch der Physik. Leipzig 1890. 1 Band. 

73. Secchi, P. Angelo. Die Einheit der Naturkräfte. Ein Beitrag zur 
Naturphilosophie. Braunschweig 1892. 2 Bände. 

74. Schrader, Dr. W. H. Die Lage der Öffentlichen elektrischen Be- 
leuchtung am Ende des Jahres 1891 nach der Frankfurter Aus- 
stellung. Magdeburg 1892. 1 Band. 

75. Dillmann, C. Astronomische Briefe. Die Planeten. Tübingen 189. 
1 Band. 

76. Schrader, Dr. W. H. Städtische elektrische Centralen. Halle 
(Saale) 1891. 1 Band. 

77. von Hellwald und Baer. Der vorgeschichtliche Mensch. Leipzig 1880. 
1 Band. 

78. Wilke, Arthur. Die Elektrizität, ihre Erzeugung und Anwendung 

in Industrie und Gewerbe. Leipzig 1893. 1 Band. 

79. Thompson, Silv. P. Der Elektromagnet. Uebersetzt von C. Gra- 
winkel. Halle (Saale) 1894. 1 Band. 

80. Pfitzner, H. Die elektrischen Starkströme, ihre Erzeugung und 
Anwendung. Leipzig 1894. 1 Band. Dresden 1898. 1 Band. | 

81. Schenk, Dr. Philipp Reis, der Erfinder des Telephon. Frankfurt 
(Main) 1878. 1 Band. | 

82. Pfaundler, Dr. L. Miiller-Pouillets Lehrbuch der Physik und | 
Meteorologie. Band I. Braunschweig 1886. Band II. Abth. I. 
Lief. 1-2. 1894. Braunschweig. 

83. Baenitz, Dr. L. Lehrbuch der Chemie und Mineralogie. Bielefeld 
und Leipzig 1895. 1 Band. 

84. Thompson, Silv. P. Elementare Vorlesungen über Elektrizität 
und Magnetismus. Uebersetzt von Himstedt. Tübingen 1887. 

1 Band. 

85. Lüpke, Dr. Robert. Grundzüge der wissenschaftlichen Elektro- 
chemie auf experimenteller Basis. Berlin 1895. 1 Band. l 

86. Schoop, Paul. Die Primärelemente. Halle (Saale) 1895. 1 Band. 

87. Thompson, Silv. P. Die dynamo-elektrischen Maschinen. Deutsche 
Uebersetzung von Grawinkel. Halle (Saale) 1896 und 1897. 2 Bände. 
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88. Thompson, Silv. P. Mehrphasige elektrische Stróme und Wechsel- 
strommotoren. Deutsche Uebersetzuug von Strecker. Halle (Saale) 
| 1896. 1 Band. 
| 89. Weiss, Dr. Edmund. Bilderatlas der Sternenwelt. Esslingen bei 

Stuttgart 1892. 1 Band. 

90. Weber, Dr. C. L. Erläuterungen zu den Sicherheits-Vorschriften 

| des Verbandes deutscher Elektrotechniker. Berlin 1896. 1 Band. í 
1899. 1 Band. 

| 91. Heim, Dr. Carl. Die Accumulatoren für stationäre elektrische An- 

I lagen. Leipzig 1897. 1 Band. 

92. Pieper, Dr. Richard. Volksbotanik. Unsere Pflanzen im Volks- 
| gebrauche, in Geschichte und Sage, nebst einer Erklärung ihrer 
Namen. Gumbinnen 1897. 1 Band. 
| 93. Weinstein, Dr. B. Physik und Chemie. Berlin 1898. 1 Band. 
| 94. Meyer, Dr. M. Wilh. Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche 
| Himmelskunde. Leipzig und Wien 1898. 1 Band. 
| 95. von @aisberg, S. Taschenbuch für Monteure elektrischer Be- 

leuchtungsanlagen. München und Leipzig 1898. 1 Band. 
96. Benischke, Dr. Gustav. Magnetismus und Elektricität mit Rück- 
sicht auf die Bedürfnisse der Praxis. Berlin und München 1896. 


1 Band. 

97. Rühlmann, Richard. Grundzüge der Elektrotechnik. Leipzig 1894. 
1 Band. 

98. Rühlmann, Richard. Grundzüge der Wechselstromtechnik. Leipzig 
1897. 1 Band. 

99. Grätz, L. Die Elektricitit und ihre Anwendungen. Stuttgart 1898. 
1 Band. 


100. Schmidt, Prof. Dr. K. E. F. Experimental- Vorlesungen über 
Elektrotechnik. Halle (Saale) 1898. 1 Band. 


| 101. Bortfeldt, Julius. Sternkarten fiir Seeleute und Reisende, sowie 


| alle Freunde des Sternenhimmels. Bremerhaven 1899. 1 Karte. 
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IV. Erde, Länder- und Völkerkunde. 
Reisebeschreibungen. 


. Andree, Dr. Carl. Geographie des Welthandels. Stuttgart 1867 bis 


1877. 5 Bände. 


. Aus Persien. Aufzeichnungen eines Oesterreichers, der 40 Monate 


im Reiche der Sonne gelebt und gewirkt hat. Wien 1882. 1 Band. 


. Baker, S. W. Der Albert Nyanza, das grosse Becken des Nil und 


die Erforschung der Nilquellen. Gera (Reuss) 1876. 1 Band. 


. Balbi, A. Allgemeine Erdbeschreibung. Pest 1842. 2 Bände. 
. Barth, Dr. Heinrich. Reisen und Entdeckungen in Nord- und 


Centralafrika in den Jahren 1849—1855. Gotha 1859 und 1860. 
2 Bände. 


. Bastian, Dr. Adolph. Geographische und ethnologische Bilder. 


Jena 1873. 1 Band. 
Baumgartner, Alexander. Island und die Faróer. Freiburg (Breisg.) 


1889. 1 Band. 


Baumgarten, Dr. Joh. Die aussereuropäischen Völker. Cassel 1885. 
1 Band. 

Berlepsch, H. A. Die Alpen in Natur und Lebensbildern. Jena 
1871. 1 Band. 


. Bezzenberger, Dr. Adalb. Die Kurische Nehrung und ihre Be- 


wohner. Stuttgart 1889. 1 Band. 


Bickmore, Albert S. Reisen im Ostindischen Archipel in den 
Jahren 1865 und 1866. Jena 1869. 1 Band. 


Blanc, L. G. Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur und 
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. Braunschweig 1868 und 
1869. 3 Bände. 
Erster Band : Allgemeine Einleitung. Portugal. Spanien. Frank- 
reich. Britisches Reich. Holland. Belgien. Schweiz. 
Zweiter Band: Skandinavisches Reich. Deutschland. Oester- 
reich. Italien. Griechenland. Russisches Reich. 
Dritter Band: Asien. Australien. Afrika. Amerika. Vollstän- 
diges Register über alle drei Theile. 


Braun, Car]. Reise-Eindrücke aus dem Südosten. Ungarn, Istrien, 
Dalmatien, Montenegro, Griechenland, Türkei. Stuttgart 1878. 
1 Band. d 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 
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23. 


24. 


25. 
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29. 
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Bird, Isabella L. Unbetretene Reisepfade in Japan. Jena 1886. 
1 Band. 
Bodenstedt, Friedrich. Vom Atlantischen zum Stillen Ocean. 
Leipzig 1882. 1 Band. 
Braun, H. Alte und neue Bilder aus Masuren. Angerburg 1886. 
1 Band. 
Cannabich, J. G. Fr. Lehrbuch der Geographie nach den neuesten 
Friedensbestimmungen. Weimar 1870 und 1875. 2 Bände. 

Erster Band: Allgemeine Geographie. Europa. 

Zweiter Band: Aussereuropäische Länder. 
Chavanne, Josef. Die Sahara oder von Oase zu Oase. Wien. Pest. 
Leipzig 1879. 1 Band. 
Cotta, Bernhard. Briefe über Alexander von Humboldts Kosmos. 
Leipzig 1848—1851. 3 Bände. 
Carletto. Von Leipzig nach der Sahara. Reiseschilderungen aus 
Frankreich, Spanien, Algerien und den Ziban-Oasen. Leipzig. 
1 Band. 
Daniel, Dr. H. A. Kleineres Handbuch der Geographie. Leipzig 
1874. 1 Band. 
Deisenhammer, Dr. Carl. Meine Retse um die Welt. Wien 1882. 
1 Band. 
Die zweite Deutsche Nordpolfahrt 1869—1870. Berlin 1871. 1 Band. 
Emin-Pascha. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten 
Dr. Emin Paschas aus den ehemals ägyptischen Aequatorial- 
provinzen und deren Grenzländern. Leipzig 1888. 1 Band. 


Ebers, Georg. Cicerone durch das alte und neue Aegypten. Stutt- 
gart und Leipzig 1886. 1 Band. 

Faber, Dr. Carl. Die Haupt- und Residenz-Stadt Königsberg in 
Preussen. Königsberg (Pr.) 1840. 1 Band. 

Fischer, P. D. Aus Italien. Erinnerungen, Studien und Streif- 
züge. Berlin 1879. 1 Band. 

Flex, Oscar. Pflanzerleben in Indien. Kulturgeschichtliche Bilder 
aus Assam. Berlin 1873. 1 Band. 

Fontane, Theodor. Spreeland. Beeskow - Storkow und Barnim- 
Teltow. Berlin 1882. 1 Band. 

Fontane, Theodor. Die Grafschaft Ruppin. Berlin 1883. 1 Band. 
Förster, Dr. Bernhard. Deutsche Colonien in dem oberen Laplata- 
Gebiete mit besonderer Berücksichtigung von Paraguay. Leipzig 1886. 
1 Band. 

Franzos, Carl Emil. Vom Don zur Donau. Leipzig 1878. 2 Bände. 
Franzos, Carl Emil. Aus Halbasien. Kulturbilder aus Galizien, der 
Bukowina, Südrussland und Rumänien. Leipzig 1878. 2 Bände. 


Frenzel, Carl. Deutschlands Kolonien. Hannover 1889. 1 Band. 


Friedmann, Dr. $. Die Ostasiatische Inselwelt. Leipzig 1868. 
2 Bände, 
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58. 


54. 


55. 
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Galletti, J. G. A. Allgemeine Weltkunde. Pest 1831. 1 Band. 
Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Braun- 
schweig 1867 und 1868. 3 Bände. 

Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preussen und ihre Be- 
völkerung nach der Volkszählung vom 1. December 1871. Vom 
König]. statistischen Büreau. Berlin 1874. 1 Band. 


. Geppert, C. E. Reiseeindrücke aus Spanien im Winter 187 1—1872 


Berlin 1873. 1 Band. 

Gerstäcker, Friedrich. Neue Reisen durch die Vereinigten Staaten, 
Mexiko, Ecuador, Westindien und Venezuela. Jena 1876. 3 Bände. 
Hann, von Hochstetter und Pokorny. Allgemeine Erdkunde. Ein 
Leidfaden der astronomischen Geographie, Meteorologie, Geologie 
und Biologie. Prag 1875. 1 Band. 

von Hellwald, Friedrich. Die Russen in Centralasien. Eine Studie 
über die neueste Geographie und Geschichte Centralasiens. Augs- 
burg 1873. 1 Band. 

von Hellwald, Friedrich. Centralasien. Landschaften und Völker 
in Kaschgar, Turkestan, Kaschmir und Tibet. Leipzig 1875. 1 Band. 
von Hesse - Wartegg. Mississippi-Fahrten. Reisebilder aus dem 
amerikanischen Süden (1879—1880). Leipzig 1881. 1 Band. 

von Heuglin, M. Th. Reise nach Abessinien, den Gala-Ländern, 
Ostsudan und Chartüm. Jena 1868. 1 Band. 

Hirschberg, J. Von New-York nach San Francisco. Leipzig 1888. 
1 Band. 

Holub, Emil. Sieben Jahre in Siid-Afrika. Wien 1881. 2 Bande. 
von Humboldt, Alexander. Reise in die Aequinoctialgegenden des 
neuen Kontinents. Stuttgart 1859 und 1860. 4 Bände. 

von Humboldt, Alexander. Kosmos. Stuttgart 1870. 4”Bände. 


Horowitz, Victor J. Marokko. Das Wesentlichste und Interessan- 
teste über Land und Leute. Leipzig 1887. 1 Band. 

Woldt, A. Capt. Jacobsens Reise an der Nordwestküste Ameri- 
kas 1881—1883. Leipzig 1884. 1 Band. 

Janke, A, Reise-Erinnerungen aus Italien, Griechenland und dem 
Orient. Berlin 1874. 1 Band. 

Kaltbrunner, D. Der Beobachter. Allgemeine Anleitung zu Be- 
obachtungen über Land und Leute. Zürich 1882. 1 Band. 
Kanitz, F. Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch- 
geographisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860 bis 
1876. Leipzig 1882. 3 Bände. 

Keller, Fr. Eduard. Der Preussische Staat. Ein Handbuch der 
Vaterlandskunde. Berlin 1873. 1 Band. 


Klein, Dr. und Thomé, Dr. Die Erde und ihr organisches Leben. 
Stuttgart. 2 Binde. 

Band I: Physische Geographie. 

Band IT: Thier- und Pflanzen-Geographie. 


30 


57. 


58. 
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60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 
70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


5. 


76. 
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Kleist und von Schrenk von Notzing. Tunis und seine Umgebung. 
Leipzig 1888. 1 Band. 

Königsbergs Aussehen und Leben vor 50 Jahren. Königsberg 
(Pr.) 1887. 1 Band. 

Kohl, J. G. Die geographische Lage der Hauptstädte Europas. 
Leipzig 1874. 1 Band. 

Kossack, Ernst. Professor Eduard Hildebrandts Reise um die Erde. 
Berlin 1879. 1 Band. 

von Kübeck, Max. Reiseskizzen aus den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. Wien 1872. 1 Band. 

Kühne. Ortschatts-Verzeichniss und Entfernungs - Tabelle des 
Regierungs-Bezirks Königsberg. Rastenburg (Ostpr.) 1888. 1 Band. 


Koner, W. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 
Berlin. Von 1871 ab jährlich 1 Band. 

Lemke, E. Volksthiimliches in Ostpreussen. Mohrungen 1884. 
2 Bände. 

von Lengenfeldt, Theodor. Skizzen aus Russland. Berlin 1877. 
1 Band. 

Lansdell, Henry. Durch Sibirien. Eine Reise vom Ural bis zum 
Stillen Ocean. Jena 1882. 2 Bände. 

Möllhausen, Balduin. Reisen in die Felsengebirge Nord-Amerikas. 
Leipzig 1861. 2 Bände. 

Müller, Hans. Griechische Reisen und Studien. Leipzig 1887. 
1 Band. 

Meyer, Dr. Hans. Eine Weltreise. Leipzig 1885. 1 Band. 


Neelmeyer-Vukassowitsch, H. Das Russland der Gegenwart und 
Zukunft. Leipzig 1886. 1 Band. 

Neumann, Gustav. Das Deutsche Reich in geographischer, statistischer 
und topographischer Beziehung. Berlin 1874. 2 Bände. 


Neumann, Gustav. Geographisches Lexikon des Deutschen Reichs. 
Mit Ravensteins Specialatlas von Deutschland. Leipzig 1883. 1 Band. 
1 Atlas. 

Nietmann, W. Atlas der Eisenbahnen Frankreichs. Leipzig 1887. 
1 Band. 

Noe, Heinrich. Wanderungen und Bilder in und aus dem öster- 
reichischen Küstenlande, Krain, Istrien und benachbarten Alpen- 
gebieten. Glogau. 1 Band. 


von Nordenskiöld, A. E. Die Umsegelung Asiens und Europas 
auf der Vega. Leipzig 1882. 2 Bände. 


von der Oelsnitz und von Lankenau. Das heutige Russland. Bilder 
und Schilderungen aus allen Theilen des Europäischen Zarenreichs. 
Leipzig 1876. 1 Band. 


Passarge, L. Aus Baltischen Landen. Glogau 1878. 1 Band. 
Pederzani-Weber, J. Die Marienburg. Berlin. 1 Band. 
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Petermann, A. Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer 
Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete 
der Geographie. Gotha. Von 1871 ab jährlich 1 Band. 

Justus Perthes Taschen-Atlas. Gotha 1885. 1 Band. 

Peschel, Oscar. Völkerkunde. Leipzig 1875. 1 Band. 
Post-Lexikon. Ein Verzeichniss der wichtigeren Verkehrsorte mit 
besonderer Berücksichtigung der — ausser der Orts-Bezeichnung in 
der Landessprache — erfahrungsmässig öfter vorkommenden Be- 
nennungen in anderen Sprachen. Berlin 1875. 1 Band. 


Pietsch, Ludwig. Marokko. Briefe von der deutschen Gesandt- 
schaftsreise nach Fez im Frühjahr 1877. Leipzig 1878. 1 Band. 
Ratzel, Friedrich. Städte- und Culturbilder aus Nordamerika. 
Leipzig 1876. 1 Band. í 
Ring, Max. Die Deutsche Kaiserstadt und ihre Umgebung. Leipzig 
1883—1884. 2 Bände. 
Ritters geographisch-statistisches Lexikon. Leipzig 1874. 2 Bände. 
1883. 2 Bände. 
Rohlfs, Gerhard. Quer durch Afrika. Leipzig 1874. 2 Bände. 
Rosenheyn, M. Reise-Skizzen aus Ost- und Westpreussen. Danzig 
1858. 1 Band. 
Rohlfs, Gerhard. Meine Mission nach Abessinien. Leipzig 1883. 
1 Band. : 
Das Reichs-Postgebiet. Topographisch-statistisches Handbuch für 
die Reichs-Post- und Telegraphen-Anstalten Deutschlands. Berlin 
1878. 2 Bande. 

I. Theil: Beschreibung der Länder und Postorte. 

II. Theil: Uebersichten über den Deutschen Reichs-Post- und 

Telegraphenverkehr. 

Schlagintweit, Emil. Indien in Wort und Bild. Eine Schilderung 
des Indischen Kaiserreichs. Leipzig 1880 und 1881. 2 Bände. 
von Schweiger-Lerchenfeld. Von Ocean zu Ocean. Eine Schilderung 
des Weltmeeres und seines Lebens. Wien. Pest. Leipzig 1885. 
1 Band. 
von Schweiger-Lerchenfeld. Zwischen Donau und Kaukasus. Wien. 
Pest. Leipzig 1887. 1 Band. 
Klunzinger, C. B. Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem 
Rothen Meere. Stuttgart 1878. 1 Band. 
von Seydlitz’sche Geographie. Ausgabe C. Breslau 1880. 1 Band. 
Stanley, Henry M. Der Kongo und die Gründung des Kongo- 
staates. Leipzig 1885. 2 Bande. 
Stanley, Henry M. Durch den dunkeln Welttheil. Leipzig 1878. 
2 Bände. 


Stein, D. Ch. G. D. Handbuch der Geographie und Statistik. 
Leipzig 1833 und 1834. 3 Bände. 


Stephan, H. Das heutige Aegypten, Leipzig 1872. 1 Band. 
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. Stielers Handatlas über alle Theile der Erde und über das Welt- 


gebäude. Gotha. 1 Band. 


. Supan, Alexander. Grundzüge der physischen Erdkunde. Leipzig 


1884. 1 Band. 


. Tenner, Armin. Amerika. Der heutige Standpunkt der Kultur in 


den Vereinigten Staaten. Berlin. New-York 1886. 1 Band. 


. Toeppen, Dr, Hugo. Aus allen Welttheilen. Leipzig 1882. 1 Band. 


. von Tschudi, Johann Jacob. Reisen durch Südamerika. Leipzig 1866. 


3 Bände. 


. Vigelius, J. C. Denkwürdigkeiten von Hersfeld. Hersfeld 1888. 


1 Band. 


. Volz, Dr. Berth. ‘Geographische Charakterbilder aus Amerika und 


Australien. Leipzig 1888. 1 Band. 


. Volz, Dr. Berth. Geographische Charakterbilder aus Europa. 


Leipzig 1888. 1 Band. 


. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften in den Provinzen Ost- und 


Westpreussen. Berlin 1887. 1 Band. 


. Verzeichniss sämmtlicher Ortschatten der Provinz Pommern. 


Berlin 1884. 1 Band. 


. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften der Ober-Postdirectionsbezirke 


Karlsruhe (Baden) und Konstanz. Berlin 1891. 1 Band. 


. Wagner, J. Deutsch-Ostafrika. Geschichte der Gesellschaft für 


deutsche Kolonisation, der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft 
und der Deutsch-Ostafrikanischen Plantagengesellschaft nach den 
massgebenden Quellen. Berlin 1888. 1 Band. 


. Wallner, Franz. Ueber Land und Meer. Reisebilder aus Nord und 


Süd. Berlin 1874. 1 Band. 


. Weiss, Dr. Albert. Preussisch-Littauen und Masuren. Rudolstadt 


1878. 1 Band. 


. Miller, Dr. Conrad. Weltkarte des Castorius, genannt die Peu- 


tingersche Tafel. Ravensburg 1887. 1 Band. 1 Karte. 


. Werner, Reinhold. Die preussische Expedition nach China, Japan 


und Siam in den Jahren 1860, 1861 und 1862. Leipzig 1863. 2 Bände. 


. Wissmann, Hermann. Unter deutscher Flagge quer durch Afrika 


von West nach Ost. Berlin 1889. 1 Band. 


. Zöller, Hugo. Die deutsche Kolonie Kamerun. Berlin und Stutt- 


gart 1885. 3 Bände. 


. Güssfeldt, P. Kaiser Wilhelms II. Reisen nach Norwegen in 


den Jahren 1889 und 1890. Berlin 1890. 1 Band. 


. Stanley, Henry M. Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890. 2 Bände. 
. Meyer, Dr. Hans. Ostafrikanische Gletscherfahrten. Leipzig 1890. 


1 Band. 


. Jephson, A. J. und Stanley, H.M. Emin Pascha und die Meuterei 
in Aequatoria. Leipzig 1890. 1 Band. 
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IV. 33 
Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 


Bley, Fritz. Deutsche Pionierarbeit in Ostafrika. Berlin 1891. 
1 Band. 

Casati, Gaetano. Zehn Jahre in Aequatoria und die Rückkehr mit 
Emin Pascha. Bamberg 1891. 2 Bände. 

Kallsen, Otto. Die deutschen Städte im Mittelalter. Halle (Saale) 
1891. Band 1: Gründung und Entwickelung der Städte. 


Jameson, James S. Forschungen und Erlebnisse im „dunkelsten 
Afrika.“ Geschichte der Nachhut der Emin-Pascha-Ersatz-Expedition. 
Hamburg 1891. 1 Band. 

Peters, Dr. Carl. Die deutsche Fmin-Pascha-Expedition. München 
und Leipzig 1891. 1 Band. 

von Wissmann, Hermann. Meine zweite Durchquerung Aequatorial- 
Afrikas vom Congo bis Zambesi während der Jahre 1886 und 1887. 
Frankfurt (Oder). 1 Band. 

Wallsee, H. E. Modernes Reisen. Die Orientfahrt der „Augusta 
Victoria“. Hamburg 1891. 1 Band. 

Montagu, Irving. In West und Ost. Lose Blätter aus der Mappe 
eines Kriegsberichterstatters. Hannover. 1 Band. 

von Samson-Himmelstjerna. Russland unter Alexander III. Leipzig 
1891. 1 Band. 

Kennan, George. Sibirien. Uebersetzt von E. Kirchner. Berlin 1890. 
3 Bände. 

Hensel, A. Masuren. Ein Wegweiser durch das Seengebiet und 
seine Nachbarschaft. Königsberg (Pr.) 1892. 1 Band. 

Gebauer, Dr. Karl Emil. Wegweiser durch Samland. Königs- 
berg (Pr.) 1891. 1 Band. 

Daniel u. Volz. Das deutsche Land. Geographische Charakterbilder 
aus den Alpen, dem deutschen Reich und Deutsch-Oesterreich. 
Leipzig 1892. 1 Band. 

Gordack, Walter. Ausführlicher Wegweiser durch Königsberg 
(Pr.) und Umgegend. Königsberg (Pr.) 1889. 1 Band. 


Falkson, Ferdinand. Nordostdeutsche Städte und Landschaften. 
Band 4. Königsberg, die Hauptstadt Ostpreussens. Danzig. 1 Band. 


Führer auf den deutschen Schifffahrtstrassen. Handbuch, bearbeitet 
im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. III. Theil. Weichsel- 
gebiet und östliche Schifffahrtstrassen. Berlin 1893. 1 Band. 


Justus Perthes. Karte des Deutschen Reichs nebst Namenverzeich- 
niss. Gotha 1892. 1 Band. 

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde Berlin, Von 
1875 ab jährlich 1 Band. 

Koppe, Dr. Carl. Die interessantesten Alpen- und Bergbahnen 
vornehmlich der Schweiz. Berlin 1896. 1 Band. 


von Hesse-Wartegg. Korea; eine Sommerreise nach dem Lande 
der Morgenruhe im Jahre 1894. Dresden und Leipzig 1895. 1 Band. 


Ehlers, Otto E. Im Sattel durch Indo-China. Berlin 1894. 2 Bände. 
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IV. 
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. Peters, Dr. Carl. Das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet. München 


und Leipzig 1895. 1 Band. 1 Mappe mit 3 Karten. 


. Paasche, Dr. H. Kultur- und Reiseskizzen aus Nord- und Mittel- 


amerika. Magdeburg 1894. 1 Band. 


. Andrees Allgemeiner Handatlas. Bielefeld und Leipzig 1898. 


1 Band. 


. Ule, Dr. Otto. Die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberfläche ; 


zweite von Dr. Willi Ule umgearbeitete Auflage. Braun- 
schweig 1892. 1 Band. 


. Post- und Eisenbahnkarte des Deutschen Reichs in 20 Blättern. 


Berlin 1895. 1 Karte. 


. Fischer, P. D. Betrachtungen eines in Deutschland reisenden 


Deutschen. Berlin 1895. 1 Band. 


. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. 3. Lieferung. 


Provinz Ostpreussen. Berlin 1895. 1 Band. 


. Freudenthal, Aug. Heidefahrten. Für Freunde der Heide geschildert. 


Bremen 1890—1894. 3 Bände. 


. Kerp, Heinrich. Methodisches Lehrbuch einer begründend-ver- 


gleichenden Erdkunde. Bonn 1896. 1. Band: die deutschen Land- 
schaften. 


. Armstedt, Dr. Richard und Fischer. Heimathkunde von Königs- 


berg (Pr.) Königsberg (Pr.) 1895. 1 Band. 


. von Bülow, F. J. Deutsch-Siidwestafrika. Drei Jahre im Lande 


Hendrik Witboois. Berlin 1896. 1 Band. 


. Lulltes, Dr. H. Landeskunde von Ost- und Westpreussen. Breslau 


1893. 1 Band. 


. Langhans, Paul. Justus Perthes Staatsbiirger-Atlas. Gotha 1896. 


1 Band. 


. Schütte, R, Die Tuchler Haide. Danzig 1893. 1 Band. 
. Toeppen, Dr. M. Atlas zur historisch-comparativen Geographie 


von Preussen. Gotha 1858. 1 Band. 


. Rauschen, Stammbuchblitter. Königsberg (Pr.) 1895. 1 Band. 
. Ambrassat, A. Die Provinz Ostpreusśen. Bilder aus der Geographie, 


Geschichte und Sage unserer Heimathprovinz. Königsberg (Pr.) 
1896. 1 Band. 


. Ratzel, Dr. Friedrich. Völkerkunde. Leipzig und Wien 1894. 


2 Bande. 


. Die Vorgeschichte der kurischen Nehrung, ihre Festlegung und 


Aufforstung. Vortrag des Reg.- und Forstraths Bock in Königs- 
berg (Pr.) 1 Heft. 

Fitzner, Rudolf. Deutsches Kolonial-Handbuch, Berlin 1896. 1 Band. 
Wilezek, Eduard, Das Mittelmeer, seine Stellung in der Welt- 
geschichte und seine historische Rolle im Seewesen. Wien 1895. 
1 Band. 
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IV. 35 
Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 


. Schumann, Hugo. „Die Kultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit. 


Berlin 1897. 1 Band. 


. Nansen, Fridtjof. In Nacht und Eis. Leipzig. 2 Bande. ` 
. Dorn, Alexander. Die Seehäfen des Weltverkehrs. Wien. 2 Bände. 
. Kutzen, Dr. J. Das deutsche Land in seinen charakteristischen 


Zügen und seinen Beziehungen zu Geschichte und Leben der 
Menschen. Breslau 1880. 1 Band. 


. Passarge, L. Schweden. Fahrten in Schweden, besonders in Nord- 


schweden und Lappland. Berlin 1897. 1 Band. 


. Deutschland und seine Kolonien. Amtlicher Bericht über die erste 


deutsche Kolonialausstellung. Berlin 1897. 1 Band. 


. von Hellwald, Fr. Die Erde und ihre Völker. Leipzig 1897. 1 Band. 
. Ledroit, Dr. J. Polarforschung im Norden. Leipzig 1898. 1 Band. 
. Ratzel, Dr. Friedrich. Politische Geographie. München und 


Leipzig 1897. 1 Band. 


. Nordahl-Johansen. Wir Framleute. Nansen und ich auf 860 14^ 


(Ergänzungsband zu Nansen, In Nacht und Eis.) Leipzig 1898. 
1 Band. 


. Krahmer, G. Sibirien und die grosse sibirische Eisenbahn. Leipzig 


1897. 1 Band. 


5. Götz, Dr. Wilh. Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels. 


Stuttgart 1888. 1 Band. 


. Kleiner Deutscher Kolonialatlas, herausgegeben von der Deutschen 


Kolonialgesellschaft. Berlin 1898. 1 Band. 2 Exemplare. 


. Schulze, W. Fahrplankarte von Europa. 
. Franzius, Georg. Kiautschou. Deutschlands Erwerbung in Ost- 


asien. Berlin 1898. 1 Band. 


. Lindner, Fr. Die preussische Wüste einst und jetzt. Bilder von 


der Kurischen Nehrung. Osterwieck (Harz) 1898. 1 Band. 


. von Werner, B. Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee. 


Leipzig 1890. 1 Band. 


. von Seherr-Thoss, G. Auf der officiellen Festfahrt zur Einweihung 


der Erlöserkirche in Jerusalem. Zwanglose Reisebriefe. Breslau 
1899. 1 Band. z 

Hassert, Dr. Kurt. Deutschlands Kolonien. Erwerbungs- und 
Eutwickelungsgeschichte, Landes- und Volkskunde und wirthschaft- 
liche Bedeutung unserer Schutzgebiete. Leipzig 1899. 1 Band. 


. Fischer, P. D. Italien und die Italiener am Schlusse des neun- 


zehnten Jahrhunderts. Berlin 1899. 1 Band. 


. Zweck, Dr. Albert. Litauen. Eine Landes- und Volkskunde. 
Stuttgart 1898. 1 Band. 

. Landor, Henry S. Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer 
in Tibet. Leipzig 1898. 1 Band. 

. Wittum, Johanna. Unterm Roten Kreuz in Kamerun und Togo. 
Heidelberg 1899. 1 Band. 


36 Iv. 
Erd-, tänder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 


187. Ruhstrat, Ernst. Aus dem Lande der Mitte, Schilderungen der 
Sitten und Gebräuche der Chinesen. Berlin (1899). 1 Band. 

183. Lindenberg, Paul. Berlin in Wort und Bild. Berlin 1895. 1 Band. 

189. Finsch, Dr. Otto. Samoafahrten. Reisen in Kaiser Wilhelms- 
Land und Englisch-Neu-Guinea in den Jahren 1884 und 1885 an 
Bord des deutschen Dampfers „Samoa“. Leipzig 1888. I Band. 


IV. 37 
Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 
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Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 
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Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 
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Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 


IV. 
Erd-, Länder- und Völkerkunde. 
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IV. 
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IV. 
Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 
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Erd-, Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen. 
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Vv. 47 


V. Geschichte und deren Hülfswissenschaften. 


. Altpreussische Monatsschrift. Von 1872 ab jährlich 1 Band. 
. Beitzke, Dr. Heinrich. Geschichte des-Jahres 1815. Berlin 1865, 


2 Bände. 


` Beheim-Schwarzbach, Dr. Max. Friedrich Wilhelms I. Colonisations- 


werk in Lithauen, vornehmlich die Salzburger Colonie. Königs- 
berg (Pr.) 1879. 1 Band. 


. Bismarck in Frankfurt. Von *,* Leipzig 1885. 1 Band. 
. Bismarck in Petersburg-Paris-Berlin. Von *,* Leipzig 1885. 


1 Band. 


. Bismarck in Versailles. Erinnerungen an Versailles 1870—1871. 


Von *,* Leipzig 1886. 1 Band. 


. Bismarck nach dem Kriege. Von *,* Leipzig 1883. 1 Band. 


8. Bismarck. Zwölf Jahre deutscher Politik (1871 bis 1883.) Von *,* 


Leipzig 1884. 1 Band. 


. Bismarck unter drei Kaisern. 1884—1888. Von *,* Leipzig 1888. 


1 Band. 
Blasendorff, Dr. Carl. Gebhard Leberecht von Blücher. Berlin 
1887. 1 Band. 


. Blasendorff, Dr. Carl. Der deutsch-dänische Krieg von 1864. 


Berlin 1889. 1 Band. 
Busch, Moritz. Unser Reichskanzler. Leipzig 1884. 2 Bände. 


. Bussler, W. Aus meinem Kriegsleben. Gotha 1887. 1 Band. 


Carlyle, Thomas. Geschichte Friedrich II. von Preussen, genannt 
Friedrich der Grosse. Berlin 1863 bis 1869. 6 Bände. 

Der deutsch-französische Krieg 1870 bis 1871.  Redigirt von der 
kriegsgeschichtlichen Abtheilung des grossen Generalstabes. Berlin 
1872 bis 1881. 19 Bände. 


Band 1: Die Ereignisse im Monat Juli. 

Band 2: Die Ereignisse bis zum Vorabend der Schlachten bei 
Wörth und Spicheren. 

Band 3: Die Schlacht bei Wörth und die Schlacht bei Spicheren. 

Band 4: Der Vormarsch der III. Armee bis an die Mosel; die 
Ereignisse bei der I. und II. Armee bis zum Abend des 
14. August. 
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Geschichte und deren Hülfswissenseharten. 


Band 5: Die Ereignisse bei Metz am 15., 16. und 17. August. 
Schlacht bei Vionville-Mars la Tour. 


Band 6: Die Schlacht bei Gravelotte-St. Privat. 


Band 7: Vormarsch der III. und Maas-Armee gegen die Armee 
von Chälons. — Schlacht bei Beaumont. 


Band 8: Die Schlacht bei Sedan. 


Band 9: Die Ereignisse an der deutschen Küste und vor den 
Festungen in Elsass und Lothringen. Schlacht bei Noisseville. 
Allgemeiner Ueberblick des deutsch-französischen Krieges 
bis Anfangs September. 


Band 10: Einschliessung von Paris. — Einnahme von Toul und 
Strassburg. 


Band 11: Ereignisse vor Paris und auf den übrigen Theilen des 
westfranzösischen Kriegsschauplatzes bis Ende October. 


Band 12: Letzte Kämpfe mit der französischen Rhein-Armee 
und Ereignisse nach dem Falle von Strassburg und Metz bis 
Mitte November. 


Band 13: Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze im mittleren 
Frankreich bis zur Wiederbesetzung von Orleans durch die 
Deutschen. 


Band 14: Von der Einschliessung von Paris bis zur Wieder- 
besetzung von Orleans durch die Deutschen. 


Band 15: Die Sicherung der Einschliessung von Paris und die 
Ereignisse vor der französischen Hauptstadt bis zum Beginn 
des Jahres 1871. 


Band 16: Die Ereignisse bei der II. Armee vom Beginn des 
Jahres 1871 bis zum Waffenstillstande. 


Band 17/18. Die Ereignisse bei der I. Armee vom Beginn des 
Jahres 1871 bis zum Waffenstillstande. Die Ereignisse auf 
dem südöstlichen Kriegsschauplatze bis Mitte Januar 1871 
und vor Paris vom Beginn des Jahres 1871 bis zum Waffen- 
stillstande. 


Band 19: Die Ereignisse auf dem südöstlichen Kriegsschau- 
platze von Mitte Januar 1871 sowie die Verhältnisse im 
Rücken des deutschen Heeres und in den Küstenlanden vom 
November 1870 bis zum Waffenstillstande. 


Band 20: Allgemeiner Ueberblick des deutsch-französischen 
Krieges von Anfang September 1870 bis zur Beendigung der 
Feindseligkeiten. Der Waffenstillstand und der Präliminar- 
frieden. Der Rückmarsch des deutschen Heeres und der 
Frankfurter Frieden. Die Okkupation. Rückblicke auf die 
Feld-Telegraphie, das Feld-Postwesen, den Munitionsersatz, 
die Verpflegung, den Sanitätsdienst, die Seelsorge, die Rechts- 
pflege und das Ersatzwesen des deutschen Heeres, sowie die 
Verhältnisse in der Heimath und die Ergebnisse des Krieges. 
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16. Droysen, Joh. Gust. Das Leben des Feldmarschalls Grafen York 
von Wartenburg. Leipzig 1871. 2 Bände. 


17. Duncker, Max. Geschichte des Alterthums. Berlin 1863—1882. 
7 Bände. 


Band 1: Aegypten und die Völker Westasiens bis auf die Zeiten 
des Kyros (550 v. Chr.) 

Band 2: Die arischen Völker bis auf die Zeiten König Acoka’s 
in Indien und die Herrschaft des Dareios in Iran. 

Band 3: Die Griechen von den Anfängen geschichtlicher Kunde 
bis auf die Erhebung des Volkes gegen den Adel — 630 v. Chr. 

Band 4: Die Arier Ostirans. 

Band 5: Die Griechen in der alten Zeit. 

Band 6: Das neue Fiirstenthum und die unteren Stände. 

Band 7: Die Angriffe der Perser und der Karthager. 

18. Duruy, Victor. Geschichte des Römischen Kaiserreichs von der 
Schlacht bei Actium und der Eroberung Aegyptens bis zu dem 
Einbruche der Barbaren. Leipzig 1885/87. 5 Bände. 

19. Echo der Todesbotschaft Kaiser Wilhelms im Auslande. Stimmen 
der hervorragendsten Presse Oesterreichs, Italiens, Englands, Frank- 
reichs, Russlands etc. Leipzig 1888. 1 Band. 

20. Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinem Leben 
und aus meiner Zeit. Berlin 1888/89. 3 Bände. 

21. von Francois, L. Geschichte der preussischen Befreiungskriege in 
den Jahren 1813 bis 1815. Berlin. 1 Band. 


22. Freytag, Gustav. Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Leipzig 

1873 und 1874. 5 Bände. 
Band 1: Aus dem Mittelalter. 
Band 2: Vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Band 3: Aus dem Jahrhundert der Reformation. 
Band 4: Aus dem Jahrhundert des grossen Krieges. 
Band 5: Aus neuer Zeit. 

23. Fontane, Th. Der Krieg gegen Frankreich 1870 bis 1871. Berlin 
1873/75. 2 Bände. 

Erster Band: Der Krieg gegen das Kaiserreich. 
Zweiter Band: Der Krieg gegen die Republik. 

24. Friedländer, Ludwig. Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine. 
Leipzig 1873. 3 Bände. 

25. Giesebrecht, Wilhelm. Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Braun- 
schweig 1863. 9 Bände. 

Band 1: Gründung des Kaiserthums. 
Band 2: Blüthe des Kaiserthums. 


Band 31: Das Kaiserthum im Kampfe mit dem Papstthum. 
(Gregor VII. und Heinrich IV.) 

Band 32: Das Kaiserthum im Kampfe mit dem Papstthum. 
(Heinrich V. Quellen und Beweise.) 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44, 


Le 
Geschichte und deren Hiilfswissenschaften. 


Band 41: Staufer und Welfen. (Erste Abtheilung.) 

Band 4?: Staufer und Welfen. (Zweite Abtheilung.) 

Band 51: Neuer Aufschwung des Kaiserthums unter Friedrich I. 

Band 52: Friedrich I. Kämpfe gegen Alexander III, den 

Lombardenbund und Heinrich den Löwen. 

Band 6: Die letzten Zeiten Kaiser Friedrichs des Rothbarts. 
Häusser, L. Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Grossen 
bis zur Gründung des deutschen Bundes. Berlin 1869. 4 Bände. 


Hahn, Ludwig. Zwanzig Jahre 1862—1882. Rückblicke auf Fürst 
Bismarcks Wirksamkeit für das deutsche Volk. Berlin 1882. 
1 Band. 

Halke, H. Einleitung in das Studium der Numismatik, Berlin 1882. 
1 Band. 

Hartpole Lecky, W. E. Sittengeschichte Europas von Augustus 
bis auf Carl den Grossen. Leipzig und Heidelberg 1879. 2 Bände. 


Hartpole-Lecky, W. E. Geschichte des Ursprungs und Einflusses 
der Aufklärung in Europa. Leipzig und Heidelberg 1873. 2 Bände. 
von Hellwald, Fr. Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Ent- 
wickelung bis zur Gegenwart. Augsburg 1376. 2 Bände, 

von Hendrichs, W. Prinz Wilhelm von Preussen. Berlin. 1 Band. 
Hottinger, Dr. Chr. G. Der deutsch-französische Krieg 1870—71. 
Strassburg (Els.) 1876. 1 Band. 

Hoyns, Georg. Die alte Welt in ihrem Bildungsgange als Grund- 
lage der Kultur der Gegenwart. Berlin 1876. 1 Band. 

Hiltl, Georg. Der französische Krieg von 1870 und 1871. Bielefeld 
und Leipzig 1876. 1 Band. 

Kayssler, L. Aus dem Hauptquartier und der Kriegsgefangenschaft. 
Berlin 1871. 1 Band. 

Kugler, Franz. Geschichte Friedrichs des Grossen. Leipzig 1888. 
1 Band. 

von Köppen, Fedor. Wrangel. Ein Lebensbild. Glogau 1884. 1 Band. 


Klebs, Dr. Richard. Der Bernsteinschmuck der Steinzeit. Königs- 
berg (Pr.) 1882. 1 Band. 

Lindenberg, Paul. Das Hohenzollern - Museum in Berlin. Ber- 
lin 1888. 1 Band. 

Lohmeyer, Dr. Carl. Geschichte von Ost- und Westpreussen. 
Gotha 1880. 1. Abth. 1 Band. 

Macaulay, Th. B. Geschichte von England seit dem Regierungs- 
antritte Jacobs II. bis zum Tode Wilhelms III. Braunschweig 1868. 
9 Bände. 

von Moltke, Helmuth. Briefe über Zustände und Begebenheiten 
in der Türkei aus den Jahren 1835—1839. Berlin 1882. 1 Band. 
Mommsen, Th. Römische Geschichte. Berlin 1868/69. 4 Bände. 
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59. 
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61. 


62. 
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. Müller, Dr. David. Geschichte des deutschen Volkes. Berlin 1876. 


1 Band. 


. Müller, Wilhelm. Reichskanzler Fürst Bismarck 1815—1885. 


Stuttgart 1885. 1 Band. 


. Müller, Wilhelm. Generalfeldmarschall Graf Moltke. 1800—1889. 


Stuttgart 1889. 1 Band. 


. Pertz, G. H. Aus Steins Leben. Berlin 1856. 2 Bände. 
49. 


von Ranke, Leopold. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Re- 
formation. Leipzig 1869. 6 Bände. 


von Ranke, Leopold. Geschichte Wallensteins. Leipzig 1872. 1 Band. 


. Rindfleisch, Georg Heinrich. Feldbriefe aus 1870/71. Halle (Saale) 


1889. 1 Band. 


. Rogge, B. Kaiserbüchlein 1797—1888. Bielefeld und Leipzig 1888. 


1 Band. 
Rogge, B. Friedrich III., Deutscher Kaiser und Kónig von Preussen. 
Leipzig 1888. 1 Band. 


. Schmidt, Ferd. und Otto, Franz. Kaiser Wilhelm, der Wieder: 


hersteller des Deutschen Reiches und seine Zeit. Leipzig 1878/81. 
2 Bande. 


. Sehmidt, Ferdinand. Preussens Geschichte in Wort und Bild. 


Leipzig und Berlin 1881/84. 3 Bände. 

Band 1: Geschichte von Brandenburg und Preussen von der 
Vorzeit bis zum Tode Friedrich Wilhelms, des Grossen Kur- 
fiirsten. 

Band 2: Geschichte des Preussischen Staates von der Zeit 
Friedrichs I. bis zur Errichtung des Deutschen Bundes. 

Band 3: Geschichte des Preussischen Staates vom Jahre 1815 
bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs. 


Schmidt, Th. Geschichte des Handels und der Schitffahrt Stettins. 
Stettin 1862. 1 Band. 
Schneider, Louis. Aus dem Leben Kaiser Wilhelms 1849—1873. 
Berlin 1888. 3 Bande. 
Stacke, L. Deutsche Geschichte. Bielefeld und Leipzig 1880. 
2 Bande. 

Band 1: Von der ältesten Zeit bis zu Maximilian I. 

Band 2: Von Maximilian I. bis zur neuesten Zeit. 
Stier, Ernst. Erinnerungen aus dem deutsch-franzésischen Kriege. 
Braunschweig 1886. 1 Band. 
Voigt, F. Geschichte des Brandenburg-Preussischen Staates. Berlin 
1867. 2 Bande. 
Voltaire. Histoire de Charles XII, roi de Suéde. Leipzig 1872. 
1 Band. 
von Voss, Sophie Marie. Neun und sechszig Jahre am Preussischen 
Hote. Leipzig 1887. 1 Band. 
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63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


13. 


14. 


15. 


16. 


V7. 


78. 


T9. 


80. 


81. 


82. 
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Weber, Dr. Georg. Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Be- 
riicksichtigung des Geistes und Culturlebens der Vólker und mit 
Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Leipzig 1857 
bis 1881. 15 Theile in 19 Bänden und 4 Registerbände. 

Wigger, Dr. Friedrich. Feldmarschall Fürst Blücher von Wahlstatt. 
Schwerin (Mecklb.) 1878. 1 Band. 

Zurbonsen, Dr. Fr. Quellenbuch zur brandenburgisch-preussischen 
Geschichte. Berlin 1889. 1 Band. 

Rübsam, Dr. Joseph. Johann Baptista von Taxis. Ein Staatsmann 
und Militair unter Philipp II. und Philipp III. 1530—1610. Frei- 
burg (Breisg.) 1889. 1 Band. 

Richter, Albert. Bilder aus der deutschen Kulturgeschichte. Leipzig 
1882. 1 Band. 

von Sybel, Heinrich. Die Begründung des deutschen Reiches durch 
Wilhelm I. München und Leipzig 1890. 7 Bände. 

von Köppen, Fedor. Die Hohenzollern und das Reich. Von der 
Gründung des Brandenburgisch-Preussischen Staats bis zur Wieder- 
herstellung des Deutschen Kaiserthums. Glogau 1884. 4 Bände. 


Bujack, Dr. Georg. Zum Andenken an die Mitglieder des Königs- 
berger Landtags im Februar 1813, an die Ostpreussischen Land- 
wehr-Bataillone und das Ostpreussische National-Cavallerie-Regiment 
anno 1813 und 1814. Königsberg (Pr.) 1890. 1 Band. 

Lohmeyer, Karl. Herzog Albrecht von Preussen. Festschrift zum 
17. Mai 1890. Danzig 189). 1 Band. 

Whitman, Sidney. Das Kaiserliche Deutschland. Aus dem Eng- 
lischen von O. Th. Alexander. Berlin 1890. 1 Band. 

Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des General-Feld- 
marschalls Grafen Helmuth von Moltke. Berlin 1891/92. 7 Bande. 


Häussers Geschichte der französischen Revolution 1789—1799. 
Herausgegeben von Wilhelm Oncken. Berlin 1891. 1 Band. 

von Broglie. Memoiren des Fürsten Talleyrand. Cöln (Rh.) und 
Leipzig 1891/93. 5 Bände. 

Biedermann, K. Dreissig Jahre deutscher Geschichte. 1840—1870 
Breslau. 2 Bände. 

Biedermann, K. Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte. Eine 
Ergänzung zu des Verfassers „Dreissig Jahre deutscher Geschichte.“ 
Breslau 1886. 2 Bände. 


Scherr, Johannes. 1848. Ein weltgeschichtliches Drama. Leipzig 
1875. 2 Bände. 


Sturmhöfel, Konrad. Französische Königsgeschichten aus der Bour- 
bonenzeit. Leipzig 1892. 1 Band. 


Erinnerungen an Kaiser Wilhelm I. Berlin. 1 Band. 


Freytag, Gustav. Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, 
Leipzig 1889. 1 Band. 


Schwebel, Oskar. Die Sagen der Hohenzollern. Berlin 1886. 1 Band. 
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99. 
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101. 
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Ebeling, Adolf. Napoleon III. und sein Hof. Denkwiirdigkeiten, 
Erlebnisse und Erinnerungen aus der Zeit des zweiten französischen 
Kaiserreichs. Cöln (Rh.) und Leipzig 1891/94. 3 Bände. 


. Menzel, Wolfgang. Die letzten 120 Jahre der Weltgeschichte. 


(1740—1860.) Stuttgart 1860. 6 Bände. 


Philippson, Martin. Friedrich III. als Kronprinz und Kaiser. 
Berlin 1893. 1 Band. 


. von Pfeil, Richard. Erlebnisse eines preussischen Offiziers in 


russischen Diensten während des türkischen Krieges 1877/78. Berlin 
1892. 1 Band. 


. de la Rocheterie, Maxime. Marie Antoinette, Königin von Frank- 


reich, Wien 1893. 1 Band. 
Taine, H. Die Entstehung des modernen Frankreich. Leipzig. 
5 Bande. 


. Menzel, Wolfgang. Die wichtigsten Weltbegebenheiten. (Von 


1860 bis 1866.) Stuttgart 1869. 2 Bände. 
Aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Prinzen Kraft zu Hohen- 
lohe-Ingelfingen. Berlin 1897. 1 Band. 


. Dittrich, Max. Helden und Führer des deutschen Volkes im 


19. Jahrhundert. Dresden 1893. 1 Band. 


Separatabdrücke aus dem Königlich Preussischen Staatsanzeiger. 
Berlin 1866—1871. 1 Band. j 


. Preussische Jahrbücher. 1873—1875. Berlin. 6 Bände. 


Carlyle, Thomas. Die Französische Revolution. Aus dem Eng- 
lischen von P. Feddersen, umgearbeitet von E. Erman. Leipzig 
1894. 3 Bände. 


. Armstedt, Prof. Dr. Richard. Geschichte der Königl. Haupt- und 


Residenzstadt Königsberg in Preussen. Stuttgart 1899, 1 Band. 


Fürst Bismarcks gesammelte Reden. Berlin 1894. 1 Band. 
Prutz, Hans. Die Königliche Albertus - Universität zu Königs- 
berg (Pr.) im neunzehnten Jahrhundert. Zur Feier ihres 350jährigen 
Bestehens. Königsberg (Pr.) 1894. 1 Band. 

Riehl, W.H. Kulturgeschichtliche Charakterköpfe. Stuttgart 1892. 
1 Band. A 
Landwehr, Dr. Hugo. Charaktere aus der neuen deutschen Ge- 
schichte, vornehmlich in zeitgenóssischer Schilderung. Berlin 1892. 
1 Band. 


Welters Weltgeschichte. Miinster (Westf.) 1892/94. 3 Bande. 
1. Theil: Geschichte des Alterthums. 
2. Theil: Geschichte des Mittelalters. 
3. Theil: Geschichte der neueren Zeit. 
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103. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


I: 


120. 


121. 


122. 


Geschichte und deren Hase senscherlen: 


Chuquet, Arthur. Der Krieg 1870—1871. Uebersetzt aus dem 
Französischen von L. A. Hauff. Zittau 1895. 1 Band. 

Der Feldzug von 1866 in Deutschland. Redigirt von der kriegs- 
geschichtlichen Abtheilung des Grossen Generalstabes. Berlin 1867. 
2 Bände. 


. Hoenig, Fritz. Die Entscheidungskämpte des Mainfeldzuges an 


der Fränkischen Saale. Berlin 1895. 1 Band. 


. Hopp, Friedrich. Das Grenadier-Regiment Kronprinz (1. Ost- 


preussisches) Nr. 1 im Kriege gegen Frankreich 1870/71. Königs- 
berg (Pr.) 1894/95. 1 Band. 


. Conrad, Georg. Der Reichsburggrafen- und Grafentitel der Dohnas. 


Mit Urkunden. 1 Heft. 


. von Pflugk-Harttung, Dr. J. Krieg und Sieg 1870/71. Berlin 1895. 


2 Bände. 


. Oncken, Dr. W. Unser Heldenkaiser. Berlin 1897. 1 Baud. 
. Kaemmel, Otto. Der Werdegang des Deutschen Volkes. Historische 


Richtlinien für gebildete Leser. 1. Theil: Das Mittelalter. Leipzig 
1896. 1 Band. 

Heger, ©. Zum Gedächtniss Adalberts, des ersten Apostels der 
Preussen. Festschrift zum neunhundertjährigen Todestage des 
Märtyrers. Königsberg (Pr.) 1897. 1 Band. 

Conrad, Georg. Preussisch Holland einst und jetzt. Festschrift 
zur Feier des sechshundertjährigen Bestehens der Stadt Pr. Holland 
am 29. September 1897. Pr. Holland 1897. 1 Band. 

Prutz, Dr. Hans. Aus des Grossen Kurfürsten letzten Jahren. 
Berlin 1897. 1 Band. 

Mahan, A. T. Der Einfluss der Seemacht auf die Geschichte. 
1783—1812. Berlin 1898. 1 Band. 

Schwartz, E. Stammtafel des Preussischen Königshauses. Breslau 
1898. 1 Band. 

Büxenstein, Georg W. Unser Kaiser. Zehn Jahre der Regierung 
Wilhelms II. 1888—1898. Berlin 1898. 1 Band. 

von Bismarck, Otto. Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart 1898. 
2 Bände. 

Ehrenberg, Hermann. Italienische Beiträge zur Geschichte der 
Provinz Ostpreussen. (Beiheft zur Altpr. Monatsschrift.) Königs- 
berg (Pr.) 1895. 1 Band. 

Menzel, Wolfgang. Der deutsche Krieg im Jahr 1866. Stuttgart 
1867. 2 Bände. 

Menzel, Wolfgang. Geschichte des französischen Krieges von 1870 
bis 1871. Stuttgart 1871. 2 Bände. 

von Poschinger, Margarethe. Kaiser Friedrich. Berlin 1899. 
1 Band. 

Kohl, Horst. Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Er- 
innerungen. Leipzig 1899. 1 Band. 

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des General-Feldmarschalls Kriegs- 
ministers Grafen von Roon. Breslau 1897. 3 Bände. 
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Geschichte und deren Hiilfswissenschaften. 
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: VI. Staatswissenschaft. 


a. Volkswirthschaftslehre, Finanzwirthschaft, Staatsverwaltung. 


1. Aemter-Verzeichniss für die Verwaltung der Zölle, Reichssteuern 
und Uebergangsabgaben. Herausgegeben im Reichs - Schatzamt. 
Berlin 1884 und 1885. 2 Bände. 

I. Verzeichniss der Zoll- und Steuerstellen zur Erhebung und 
Verwaltung der Zölle und Reichssteuern, mit Angabe der- 
jenigen denselben beigelegten Abfertigungsbefugnisse, welche 
nicht nur für den Verkehr innerhalb des betreffenden Haupt- 
amtsbezirks von Bedeutung sind, 

II. Verzeichniss der Zoll- und Steuerstellen, welchen Abfertigungs- 
und Hebebefugnisse hinsichtlich der Uebergangsabgaben und 
bezüglich Badens und Elsass-Lothringens der inneren Abgaben 
von eingehendem vereinsländischen Wein beigelegt sind. 

2. Albrecht, J. Verordnungen und Ergänzungen, betreffend die Rang- 
verhältnisse, Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Reichs- 
beamten, der Preussischen Staatsbeamten, der elsass-lothringischen 
Landesbeamten und der Gendarmerie in Preussen und Elsass- 
Lothringen. Berlin 1867. 1 Band. 1889. 1 Band. 


3. Cohn, Prof. Gustav. Nationalökonomie des Handels und des Ver- 
kehrswesens. Stuttgart 1898. 1 Band. i 
4. Amtsblatt der Konig]. Preussischen Regierung zu Königsberg (Pr.). | 
Von 1811 ab jährlich 1 Band. 
5. Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und | 
Statistik. I. Semester 1873. 1 Band. | 
6. Baumbach, Dr. Carl. Staats-Lexikon. Leipzig 1882. 1 Band. 
. Bauordnung für die Haupt- und Residenzstadt Königsberg vom 
| 10. März 1887. Königsberg (Pr.) 1887. 1 Band. 
8. Bestimmungen iiber den einjihrig freiwilligen Dienst im stehenden 
Heere und in der Marine, sowie über die Dienstverhältnisse im 
Beurlaubtenstande. Berlin 1876. 1 Band. 
Bluntschli, Dr. J.C. Deutsche Staatslehre und die heutige Staaten- 
welt. Nördlingen 1880. 1 Band. 
10. Böckh, Richard. Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in 
den europäischen Staaten. Berlin 1869. 1 Band. 


© 


11. von Brauchitsch, M. Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze. 
Berlin 1884. 5 Bande. 
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12: 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


IŻ 


20. 


26. 


27. 


28. 


29: 


30. 


31. 


Via. 
Volkswirthschaftslehre, Finanzwirthschaft, Staatsverwaltung. 


Braun. Lehrbuch der Staats- und Rechtswissenschaft für Post- 
beamte. Marienwerder 1868. 1 Band. Aurich 1872. 1 Band. 


Centralblatt fiir das Deutsche Reich. 1873, 1874, 1875 und von 
1887 ab jährlich 1 Band. 


Deutsche Monatshefte. Zeitschrift für die gesammten Cultur- 
interessen des deutschen Vaterlandes. Berlin 1873—1876. 8 Bände. 


Dieterici, C. F. W. Handbuch der Statistik des preussischen Staats. 
Berlin 1861. 1 Band. 


Engel, Dr. Die deutsche Industrie 1875 und 1861. Berlin 1880. 
1 Band. 


Engel, Dr. Ernst. Das Zeitalter des Dampfes in technisch-statisti- 
scher Beleuchtung. Berlin 1880. 1 Band. 


Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im 
Regierungsbezirk Königsberg. Berlin 1866. 1 Band. 


Gneist, Rudolf. Das englische Verwaltungsrecht der Gegenwart in 
Vergleichung mit den deutschen Verwaltungssystemen. Berlin 1883 
und 1884. 2 Bände. 


Grundsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamten- 
stellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern. 
Berlin 1886. 1 Band. 1899 1 Band. 


. von Hagen, Otto. Die forstlichen Verhältnisse Preussens. Berlin 


1888. 1 Band. 


. Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat. 1 Band. 


Handbuch für das Deutsche Reich. 1 Band. 


. Hertel. Die Preussische Ober-Rechnungskammer (Rechnungshof 


des Deutschen Reichs), ihre Geschichte, Einrichtung und Befugnisse. 
Berlin 1884. 1 Band. 


. Otto Hübners statistische Tafel aller Länder der Erde. Frankfurt 


(Main) von 1871—1890 und von 1893 ab jährlich eine Ausgabe. 


Iling. Handbuch für preussische Verwaltungsbeamte, Geschäfts- 
männer, Kreis- und Gemeindevertreter und Schöffen. Berlin 1836. 
2 Bände. 


Les institutions de prévoyance au profit des employés de lad- 


ministration des postes et télégraphes de l’empire d’Allemagne. 
Berlin 1878. 1 Heft. 


Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Von 1871—1876. 
Jena. 6 Bände. 

Keller, Fr. Eduard. Das Deutsche Reich und der Norddeutsche 
Bund und insbesondere der Preussische Staat, Berlin 1871. 2 Bände. 


Kletke, Dr. G. M. Regulativ über Reisekosten und Tagegelder bei 
Dienstreisen und Versetzungen der Staatsbeamten. Berlin 1855. 
1 Band. 


Königlich Preussische Ordensliste. 3 Bände nebst Nachträgen. 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


"ol. 


52. 
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Lasker, Eduard. Zur Verfassungs-Geschichte Preussens. Leipzig 
1874. 1 Band. 

Meier, Theodor. Die Polizeigesetze und Verordnungen des Re- 
gierungsbezirks Königsberg. Königsberg (Pr.) 1889. 1 Band. 
Meier, Dr. Ernst. Die Reform der Verwaltungs-Organisation unter 
Stein und Hardenberg. Leipzig 1881. 1 Band. 

Meyer, Dr. Moritz. Die neuere Nationalökonomie in ihren Haupt- 
richtungen auf historischer Grundlage und kritisch dargestellt. 
Berlin 1881. 1 Band. 

Ministerialblatt für die gesammte innere Verwaltung in den Königlich 
Preussischen Staaten. Von 1840—1861 und von 1871 ab jährlich 
1 Band. 

von Mohl, R. Encyklopädie der Staatswissenschaften. Tübingen 
1859. 1 Band. 

von Moll, R. Das deutsche Reichsstaatsrecht. Rechtliche und 
politische Erörterungen. Tübingen 1873. 1 Band. 

von Neumann-Spallart, Dr. F. X. Uebersichten über Production, 
Verkehr und Handel in der Weltwirthschaft. Stuttgart 1880 bis 
1884. 3 Bände. 

Perrot, F. Deutsche Monatsschrift für Handel, Schifffahrt und 
Verkehrswesen. Rostock (Mecklb.) 1872—1873. 3 Bände. 
Preussisches Jahrbuch. Berlin 1860—1861. 2 Bände. 

Rau, Dr. Carl Heinrich. Lehrbuch der politischen Oekonomie. 
Leipzig und Heidelberg 1844—1872. 9 Bände. 

Reinecke. Preussisches Staatshandbuch. Berlin 1870. 1 Band. 


Richter, G. Praktische Anleitung bei der Errichtung von Kranken- 
kassen nach dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883. Frankfurt (Oder) 
1884. 1 Band. 

Roscher, Wilhelm. System der Volkswirthschaft. Stuttgart 
1871—1886. Band 1, 3 und 41. 

Roscher, Wilhelm. Geschichte der National-Oekonomik in Deutsch- 
land. München 1874. 2 Bände. 

von Rotteck und Weicker. Staats-Lexikon oder Encyklopädie der 
Staatswissenschaften. Altona (Elbe) 1838/46. 20 Bände. 

Rumpf, C. Die Verwaltung der Chausseen in den Königlich 
Preussischen Staaten. Berlin 1860. 1 Band. 

Samter, Ad. Social-Lehre. Ueber die Befriedigung der Bedürfnisse 
in der menschlichen Gesellschaft. Leipzig 1875. 1 Band. 


Say, Jean Baptiste. Handbuch der praktischen National-Oekonomie 
oder der gesammten Staatswirthschaft. Leipzig 1829—1831. 6 Bände. 
von Scherzer, Dr. Carl. Das wirthschaftliche Leben der Völker. 
Ein Handbuch über Production und Consum. Leipzig 1885. 1 Band. 
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53. 


54. 


50. 


56. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


68. 


Via. 
Volkswirthschaftslehre, Finanzwirthschaft, Staatswissenschaft. 


Schmidt, M. Feuer-Verhütungs-Ordnung für die Stadt Königs- 
berg. Königsberg (Dr) 1880. 1 Band. 
Schönberg, Gustav. Handbuch der politischen Oekonomie. Tübingen 
1885. 3 Bände. 

Band 1 u. 2: Volkswirthschaftslehre. 

Band 3: Finanzwissenschaft und Verwaltungslehre. 


Schubart, P. Die Verfassung und Verwaltung des Deutschen 
Reiches und des Preussischen Staates. Breslau 1888. 1 Band. 
1894. 1 Band. 

von Stein, Dr. L. Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Als Grund- 
lage für Vorlesungen und Selbststudium mit Vergleichung der 


Finanzsysteme und Finanzgesetze von England, Frankreich und 
Deutschland. Leipzig 1871. 1 Band. 


. Stölzel, Adolf. Brandenburg - Preussens Rechtsverwaltung und 


Rechtsverfassung, dargestellt im Wirken seiner Landestürsten und 
oberen Justizbeamten. Berlin 1888. 2 Bände. 


Strassenordnung für die Stadt Königsberg vom 10. März 1880. 
Königsberg (Pr.) 1380. 1 Band. 
Desgl. vom 25. Mai 1891. 1891. 1 Band. 


Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kultur- 
geschichte. Berlin. Jahrgänge 1871, 1872 und 1874—86. 31 Bande. 
Wagner, Adolph. Finanzwissenschaft. Leipzig und Heidelberg 
1877. 1 Band. 

Wegener, Dr. Ed. Das Patent und Reglement für die Königlich 
Preussische Allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Anstalt vom 28. De- 
cember 1875 nebst einer Tabelle zur leichteren Berechnung der 
Beiträge. Berlin 1862. 1 Band. 


Die Wohlfahrts-Einrichtungen der Deutschen Reichs-Post- und 
Telegraphen-Verwaltung. Berlin 1878. 1 Band. 


Zeitschrift des Königlich preussischen statistischen Biireaus. Von 
1867 ab jährlich 1 Band. 


Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Jahrgang 1844. 
Tübingen. 1 Band. 


Deutsches Handelsarchiv. Zeitschrift für Handel und Gewerbe. 
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. Vom Jahre 1887 ab 
jährlich 2 Bände. 


Die Arbeiterversorgung. Centralorgan für das gesammte Kranken-, 
Unfall-, Invaliditäts- und Alters-Versicherungswesen im Deutschen 
Reiche. Von 1890 ab jährlich 1 Band. 


. von Scherzer und Brattasevic. Der wirthschaftliche Verkehr der 


Gegenwart. Ergänzungsheft zu dem Werk: „von Scherzer, das 
wirthschaftliche Leben der Völker.“ Wien 1891. 1 Band. 


Hue de Grais. Handbuch der Verfassung und Verwaltung in 
Preussen und dem Deutschen Reiche. Berlin 1892. 1 Band. 
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69. Amtliche Nachrichten des Reichs -Versicherungsamts. Jahrgang 
1885, 1886 und von 1896 ab jährlich 1 Band. 
Dasselbe (Sonderausgabe) Invaliditäts- und Altersversicherung. Jahr- 
gang 1891—1895. Berlin. 5 Bände. 
70. Meitzen, August. Geschichte, Theorie und Technik der Statistik. 
Berlin 1886. 1 Band.- 
d 71. Koch, R. Ueber Giro-Verkehr und den Gebrauch von Checks als 
Zahlungsmittel. Berlin 1878. 1 Band. 
72. Lexis, Dr, W. Erörterungen über die Währungsfrage. Leipziz 1881. 
1 Band. 
73. Neuwirth, Joseph. Der Kampf um die Währung. Jena 1881. 
1 Band. 
. Meyer, Georg. Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechtes. Leipzig 
1898,94. 2 Bände. 
. Amtliche Nachrichten über das Preussische Staatsschuldbuch. 
5. Ausgabe. Berlin 1892. 1 Band. 
76. Amtliche Nachrichten iiber das Deutsche Reichsschuldbuch. Berlin 
1892. 1 Band. 
77. Freiherr zu Weichs-Glon, Friedrich. Das finanzielle und sociale 
Wesen der modernen Verkehrsmittel. Tübingen 1894. 1 Band. 
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48. Oberholtzer, Dr. Ellis Paxson. Die Beziehungen zwischen dem 
Staat und der Zeitungspresse im Deutschen Reich. Berlin 1895. 
1 Band. 

79. Götze-Wiedemann. Taschenkalender zum Gebrauch bei Handhabung 
der Arbeiter-Versicherungsgesetze. Berlin 1897. 3 Bände. 

80. Ulrich, F. Staatseisenbahnen, Staatswasserstrassen und die deutsche 
Wirthschattspolitik. Leipzig 1898. 1 Band. 

81. Jösting, H. Der Wald, seine Bedeutung, Verwüstung und Wieder- 
begründung. Berlin 1898. 1 Band. 

82. Elster, Dr. Ludwig. Wörterbuch der Volkswirthschaft. Jena 1898. 
2 Bände. 

83. Wolff, Prof. Emil. Grundriss der preussisch-deutschen socialpoli- 
tischen und Volkswirthschafts-Geschichte vom Ende des dreissig- 
jährigen Krieges bis zur Gegenwart. Berlin 1899. 1 Band. 


84. Goldschmidt, L. Universalgeschichte des Handelsrechts. Stuttgart 
1891. 1 Band. 
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Via. 
Volkswirthschaftslehre, Finanzwirthschaft, Staatswissenschaft. 


b. Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 


Dambach, Dr. Otto. Das Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen 
Reichs vom 28. October 1871. Berlin 1872. 1 Band. 1881. 1 Band 
2 Exemplare. 1892. 1 Band. 

Dambach, Dr. Otto. Das Telegraphen-Strafrecht. Berlin 1872. 
1 Band. 

Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten. Berlin 
1842. 2 Bande. 

Allgemeines Landrecht fiir die Preussischen Staaten. Berlin 1837/38. 
9 Bande. 


_ Bundes - Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes. Von 1867—1870. 


Berlin. 3 Bände. 


6. Dahn, Felix. Deutsches Rechtsbuch. Nördlingen 1877. 1 Band. 
7. Effenberger. Münzreform und Bankwesen. Chronologisch und 


11. 


12. 


13. 


Ka. 


sachlich geordnete Sammlung der sich hierauf beziehenden Gesetze, 
Verordnungen und Bekanntmachungen und sonstigen Bestimmungen. 
Nebst Reductionstabellen. Crefeld 1878. 1 Band. 


Eichhorn, C. Friedr. Einleitung in das deutsche Privatrecht mit 
Einschluss des Lehenrechts. Göttingen 1836. 1 Band. 


. Forberg, H. Das Strafverfahren in Preussen. Berlin 1857. 1 Band. 
10. 


Gaup, B. u. Andere. Die Gesetzgebung des Deutschen Reichs von 
der Gründung des Norddeutschen Bundes bis auf die Gegenwart. 
Berlin und Leipzig 1883/86. 5 Bände. 

Band 1: 1867—1869. 

Band 2: 1870—1872. 

Band 3: 1873—1876. 

Band 4: 1877—1879. 

Band 5: 1880—1884. 
Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten. Von 
1810 ab jährlich 1 Band. 
Gebhard und Geibel. Führer durch das Gesetz, betreffend die In- 
validitäts- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889. Altenburg 
(S. Altenburg), 1889. 1 Band. 
Gneist, Dr. Rud. Gesetz und Budget. Constitutionelle Streitfragen 
aus der preussischen Ministerkrisis vom März 1878. Berlin 1879. 
1 Band. 


. Gneist, Dr. Rud. Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in 


Deutschland. Berlin 1879. 1 Band. 


. Heffter, D. A. W. Das europäische Völkerrecht der Gegenwart. 


Berlin 1844. 1 Band. 


. von Holtzendorff, Dr. Franz. Encyklopädie der Rechtswissenschaft 


in systematischer Bearbeitung, herausgegeben unter Mitwirkung 
namhafter Rechtsgelehrter. Leipzig 1870. 1 Band. 

Kletke, Dr. G. M. Die Disciplinar-Gesetzgebung des Preussischen 
Staates, betreffend die Dienstvergehen der Richter und der nicht 
richterlichen Beamten. Berlin 1864. 1 Band. 
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18. 


13. 


20. 


21. 


22. 


28. 
24. 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


VIb. 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 


Koch, C. F. Formularbuch und Notariatsrecht für den Geltungs- 
bereich des Allgemeinen Landrechts. Berlin und Leipzig 1888. 
1 Band. 

Labns, Leo. Das Preussische Stempelgesetz vom 7. März 1822. 
Breslau 1884. 1 Band. 1889. 1 Band. 

Merklinghaus. Repertorium der Reichsgesetze und Verordnungen 
nebst Austührungsbestimmungen. Cassel 1882. 1 Band. 
Mittenzwey, L. Gesetzeskunde. Die Verfassung, Gesetzgebung und 
Verwaltung des Deutschen Reiches und Einzelstaates, mit besonderer 
Berücksichtigung Preussens und Sachsens. Leipzig 1883. 1 Band. 


Müller, W. Das Baurecht in den landrechtlichen Gebieten Preussens 
unter besonderer Berücksichtigung der in den übrigen preussischen 
Landestheilen geltenden sowie der ausserpreussischen Gesetzgebung. 
Berlin 1883. 1 Band. 

Ostpreussisches Provinzialrecht. Berlin 1801. 1 Band. 


Olshausen, Dr. Justus. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 
Berlin 1884. 1 Band. 

Reichs-Gesetzblatt, Von 1871 ab jährlich 1 Band. 

von Rönne, Dr. Ludwig. Das Staatsrecht der Preussischen Mon- 
archie. Leipzig 1869—1872. 4 Bände. 

von Rönne, Dr. Ludwig. Verfassung des Deutschen Reichs. Ber- 
lin 1871. 1 Band. 

Schmidt, O. K. F. G. Commentar zu den Königl. Preussischen 
Stempelgesetzen. Berlin 1838—1852. 4 Bände. 

Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund nebst dem Ein- 
führungs-Gesetze vom 31. Mai 1870. Berlin 1870. 1 Band. 
Seydel, F. Die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten. Ge- 
setz vom 21. Juli 1852 und seine Ergänzungen. Berlin 1883. 1 Band. 


Die Verjährungsfristen nach preussischem Recht. Königsberg (Pr.) 
1855. 1 Band. 

von Woedtke, E. Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884. 
Berlin 1884. 1 Band. 

Zelle, R. Handbuch des geltenden öffentlichen und Privat-Rechtes 
für das Gebiet des Preussischen Landrechts. Berlin 1888. 1 Band. 
1895. 1 Band. 

Zoepfl, Heinrich. Grundsätze des allgemeinen und des constitu- 
tionell monarchischen Staatsrechts. Heidelberg 1841. 1 Band. 


Das Reichsbeamtengesetz, erläutert von Perels und Dr. Spilling. 
Berlin 1890. 1 Band. 

von Woedtke, E. Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 
22. Juni 1889. Berlin 1891. 1 Band. 


Dambach, Dr. Otto. Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nach- 
bildung, erstattet vom Königlich Preussischen litterarischen Sach- 
verständigen-Verein in den Jahren 1874 bis 1889. Berlin 1891. 
1 Band. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 
48. 


49. 


50. 


51. 


56. 


VI b. 75 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 


Willenbucher. Das Preussische Grundbuchrecht in seiner gegen- 
wärtigen Geltung. Berlin 1882. 1 Band. 

Gleim, W. Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschluss- 
bahnen vom 28. Juli 1892. Berlin 1892. 1 Band. 

Pfaff, Friedrich. Vereinigtes Sachregister zu dem Bundes- bzw. 
Reichsgesetzblatt sowie zu dem Centralblatt für das Deutsche Reich 
von 1867—1890. Mainz 1891. 1 Band. 

Roscher, Wilhelm. Politik. Geschichtliche Naturlehre der Mon- 
archie, Aristokratie und Demokratie. Stuttgart 1892. 1 Band. 


Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891 nebst Ausführungs- 
anweisung vom 5. August 1891. Amtliche Ausgabe. Berlin 1891. 
1 Band. 

Görres, Dr. K. Handbuch der gesammten Arbeitergesetzgebung. 
Freiburg (Breisg.) 1895. 1 Band. 

Piloty, Dr. Robert. Die Arbeiterversicherungsgesetze des Deutschen 
Reichs, erläutert und mit Nebengesetzen und Ausführungsbestim- 
mungen. München 1893. 2 Bände. 

Das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 nebst Ausführungs- 
anweisung und Uebergangsbestimmungen vom 10. Mai 1894 und 
Mustersteuerordnungen, Amtliche Ausgabe. Berlin 1894. 1 Band. 
Groschuff, A. 

Eichhorn, G. | Die preussischen Strafgesetze. Berlin 1894. 1 Band. 
Delius, Dr. H. 

Rathke, M. Die Preussische Stempelsteuer. Berlin 1894. 1 Band. 


Hacker, E. Hand-Lexikon aller bisher ergangenen Verwaltungs- 
gesetze. Königsberg (Pr.) 1894. 1 Band. 

Fuisting, B. Das Preussische Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 
1891 und die Ausführungsanweisungen. Berlin 1893. 1 Band. 


Weyl, Dr. R. Lehrbuch des Reichsversicherungsrechts (Kranken-, 
Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherungsrechts.) Leipzig 1894. 
1 Band. 

Herrfurth, G. Das Preussische Gesetz betreffend den Staatshaushalt 
Vom 11. Mai 1898. Berlin 1899. 1 Band. 


. Troje. Das Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869. Harburg (Elbe) 


1894. 1 Band. 


3. Das Preussische Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1895 nebst Stem- 


peltarif und Hülfstabelle. Berlin 1895. 1 Band. 


. Fischer, Dr.P.D. Die deutsche Post- und Telegraphengesetzgebung 


nebst dem Weltpostvertrag und dem internationalen Telegraphen- 
vertrag. Berlin 1895. 1 Band. 


. Labus, Leo. Das Preussische Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1805. 


Breslau 1896. 1 Band. Dazu 1 Band: Bekanntmachung, betreffend 
die Ausführung des Stempelsteuergesetzes vom 13. Februar 1896. 


Das bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich. Text-Ausgabe 
mit Sachregister. Berlin 1897. 1 Band. 
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87. 


58. 


59. 


60. 


61. 


YIb. 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 


Striemer, Albert. Anleitung zur Anfertigung der wissenschaftlichen 
Arbeit für die erste juristische Prüfung in Preussen. Berlin 1896. 
1 Band. 

Hummel, H. und Specht, F. Das Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 
1895. Commentar für den praktischen Gebrauch. Berlin 1897. 
1 Band. 

Dambach, Dr. Otto. Das Telegraphen-Strafrecht nach der deutschen 
Gesetzgebung. Berlin 1897. 1 Band. 

Caspar, Dr. Paul. Das Preussische Versammlungs- und Vereins- 
recht. Berlin 1894. 1 Band. 

Entscheidungen des Reichsgerichts. Von 1887 ab jährlich 1 Band. 
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18 VIb. ; 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 
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Vila. 79 


VII. Verkehrswesen, 


a. Allgemeines. 


. Deutsche Verkehrszeitung. Organ fiir das Post-, Telegraphen- 


und Eisenbahnwesen. Von 1878 ab jährlich 1 Band. 


. Die Entwickelung des Post- und Telegraphenwesens in Elsass- 


Lothringen seit 1870. Berlin 1880. 1 Band. 


. Fischer, Dr. P. D. Post und Telegraphie im Weltverkehr. 


Berlin 1879. 1 Band. 


. Hoffmann, E. Ein Stück nationaler Arbeit im Deutschen Verkehrs- 


wesen. Berlin 1882. 1 Band. 


. Löper, Carl. Zur Geschichte des Verkehrs in Elsass-Lothringen. 


Strassburg (Elsass) 1873. 1 Band. 


. Perrot, F. Die Anwendung des Penny-Porto-Systems auf den 


Eisenbahntarif und das Packet-Porto. Rostock (Mecklb.) 1872. 1 Band. 


. Quetsch, Franz H. Das Verkehrswesen am Mittelrhein im Alter- 


thum. Mainz 1887. 1 Band. 


. Rathschläge für die Vorbereitung zur höheren Verwaltungsprüfung, 


1 Heft. 


. Stephan, Dr. H. Weltpost und Luftschifffahrt. Ein Vortrag 


gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Berlin. Berlin 1874. 
1 Band. 


. Die Verkehrsstrassen in Beziehungen zur Volkswirthschaft und 


Verwaltung. Berlin 1876. 1 Band. 


. Quetsch, Franz H. Geschichte des Verkehrswesens am Mittelrhein. 


Freiburg (Breisg.) 1891. 1 Band. 


. Rolland u. Mabyre. La Poste, le Telegraphe, le Telephone. 


Paris. 1 Band. 


. Jung, J. Entwickelung des Deutschen Post- und Telegraphen- 


wesens in den letzten 25 Jahren. Leipzig 1893. 1 Band. 


. Schmeller. Zusammenstellung der für die höhere Verwaltungs- 


prüfung für Post und Telegraphie wichtigen Jahreszahlen. Frank- 
furt (Oder) 1893. 1 Band. 


. Huber, Dr. F. C. Die geschichtliche Entwickelung des modernen 


Verkehrs. Tübingen 1893. 1 Band. 

Hüner, R. Der Postanwärter. Hand- und Hilfsbuch für Militair- 
anwärter. Berlin 1895. 1 Band. 

Unter dem Zeichen des Verkehrs. Perlin 1895. 1 Fand. 2 Exemplare 


80 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Il a. 
Verkehrswesen. Allgemeines. 


Suppantschitsch, Victor. Grundziige der Briefmarkenkunde. Leip- 
zig 1895. 1 Band. 

Geistbeck, Dr. M. Der Weltverkehr. Freiburg (Breisg.) 1895. 
1 Band. 

Dienstanweisung fiir die Bagagen, Munitionskolonnen und Trains. 
Berlin 1889. 1 Band. 

Schmitz, Dr. M. Die Handelswege und Verkehrsmittel der Gegen- 
wart. Breslau 1897. 1 Band. 


Möller, C. Geschichte des Landes-Postwesens in Mecklenburg- 
Schwerin. Schwerin (Mecklb.) 1897. 1 Band. 
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VII a. i 
Verkehrswesen, Allgemeines. 


82 Vila. 
Verkehrswesen, Allgeméines. 
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VIIb. 83 


b. Postwesen. 


3 Bände. 


2. Postdienst-Instruction in zwei Bänden Text und einem Band 
Formulare. Berlin 1863. 3 Bände. 1867. 3 Bände. | 
Postdienst-Instruction in vier Bänden. Berlin 1872. Erster Band. i 
(Abth. I—IV) und Abschn. XI. 2 Bände. 


3. Dienst-Instruction für Postexpediteure in einem Bande Text und 
einem Bande Formulare. Berlin 1863. 2 Bände. 1867. 2 Bände. 


| 4. Allgemeine Dienstanweisung fiir Post und Telegraphie. Berlin. 


| 
1. Dienst-Instruction fiir die Ober-Postdirectionen. Berlin 1850. 


Ab- |£ ep 2 ap 2 ap S| w 
schnitt SP 342 Sr 33 o, SB T SE | 
Nr. | q = < = < = 4 |? 
I. 1876 | 31./8. 84.| 1884 | 31./3 90. | 1890 | 30./6 99. | 
II. | 1876 |31./1.84.| 1884 | 14./5. 97. | 
mi. | 1876 | 31,/7. 82. 1886 | 30./6. 95. | 
ma, | 1876 | 31./7. 82. 1886 | 30./6. 95. | 
IV1. | 1876 | 14./9. 84.] 1884 | 31.5. 94. h 
v2. | 1876 | 14./9. 84.| 1884 | 31./5. 94. i 
IV 8. | 1876 | 14./9.84.| 1884 | 31./5. 94. i 
Vi. | 1881 | 31./7. 86.| 1886 | 30./11. 92. 
v2. | 1881 | 31./7. 90 > i 
v8. | 1881 | 28./2. 90. | 
v4. | 1881 |31./1.87.| 1887 | 31./12.92.| 1892 | 14./9. 98. | 
v5. | 1881 | 31./7.87.| 1887 | 31.112. 98. 
VI1. | 1878 | 31./3. 95 
| VI2. | 1878 | 31./3. 95 
| VIS. | 1878 | 31./1. 92 
VII1. | 1884 | 31./3. 93 | 
ug, | 1884 | 14/7. 92 


1889 | 31./8. 98. 


XI2. | 1877 | 31./8. 88.| 1888 | 31./3. 97. 
XI8. | 1877 | 31,1.86.| 1886 | 31./3. 97. 


VIII. | 1882 | 31./8. 98. | 
IX. | 1878 | 30,6. 89. 


84 VII. b. 
Postwesen. 


5. Amtsblatt des Königlichen Post-Departements. Von 1846 bis 1867 
jabrlich 1 Band. 


Amtsblatt der Norddeutschen Postverwaltung. Von 1868 bis 1871 
jährlich 1 Band. ` 


Amtsblatt der Deutschen Reichs-Postverwaltung. Von 1871 bis 1875 
| jährlich 1 Band. 


Amtsblatt der Deutschen Reichs- Post- und Telegraphenverwaltung. ‘ 
Von 1876 bis 1879 jährlich 1 Band. 


Amtsblatt des Reichs-Postamts. Von 1880 ab jährlich 1 Band. 


i 6. Anleitung zur Anfertigung der im Geschäftsverkehr der Königl. 
(Reichs)-Postanstalten vorkommenden Berichte, Verhandlungen und 
Schreiben etc. Ein Leitfaden für jüngere Post- und Telegraphen- 
beamte. Berlin 1863. 1 Band. 1880. 1 Band. 3 Exemplare. 
1893. 1 Band. 


7. Archiv für Post und Telegraphie. Beihefte zum Amtsblatt des 
Reichs-Postamts. Berlin. Von 1873 ab jährlich 1 Band. 


8. Bericht über die Ergebnisse der Reichs - Postverwaltung. Berlin 
1874, 1882, 1885. 3 Bände. 


9. Telruoc. Boutades Postales. Paris 1879. 1 Band. 


10. Briefporto-Tarif für das Ausland. Berlin 1872, 1875 und 1877. 
3 Bände. 


Briefpost-Tarif. Zum Gebrauch der Postanstalten. Berlin. Je 
1 Band 1879, 1882, 1886, 1889, 1892, 1896. 


11. Crole, B. E. Geschichte der deutschen Post von ihren Anfängen 
bis zur Gegenwart. Eisenach 1889. 1 Band. 


12. Denkschrift zur Einweihung des neuen Reichs-Post- und Tele- 
graphengebäudes in: 


| 
| 
Baden-Baden 1892. 1 Heft. 
Cöln (Rhein) 1893. 1 Heft. 
| Crefeld 1894. 1 Heft. 
| Dortmund 1895. 1 Heft. 
| Goslar 1894. 1 Heft. 
| Memel 1893. 1 Heft. 

Schwerin (Mecklb.) 1897. 1 Heft. 

a 


— ka 


Zittau 1883. 1 Heft. 


13. Dienstanweisungfiir Postagenturen. Berlin1890. 1 Heft. 2 Exemplare. 
14. Dienstanweisung fiir das Postanweisungsamt. Berlin 1889. 1 Heft. 


| 15. Dienstanweisung für Post-Bauräthe. Berlin 1875. 1 Heft. 
| 16. Dienstanweisung fiir Posthiilfstellen. Berlin 1856. 1 Heft. 


2 Exemplare. 


17. 


18. 


19: 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


26. 


27. 


28. 


20. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


VII b. 85 
Postwesen. 


Dienstanweisungen fiir Post-Unterbeamte aus den Jahren 1876 
bis 1884. Berlin. 1 Band. 

Zusammenstellung der in den zuriickgezogenen Postamtsblättern 
von 1872 bis 1875 enthaltenen Verfügungen und Aufsätze. 1 Band. 
Elektrische Beleuchtung der Bahnpostwagen. Sonderabdruck aus 
dem Archiv für Post und Telegraphie. 1 Heft. 

Entwickelung des Post- und Telegraphenwesens im Grossherzogthum 
Baden von 1872 bis 1896. Karlsruhe (Bad.) 1897. 1 Band. 
Entwickelung des Post- und Telegraphenwesens im Königreich 
Sachsen während der Regierung Sr. Majestät des Königs Albert. 
Chemnitz 1898. 1 Band. 

Faulhaber, Bernhard. Geschichte des Postwesens in Frankfurt am 
Main. Nach archivalischen Quellen bearbeitet. Frankfurt (Main) 1883. 
1 Band. 

Dienstordnung für die Feld-Postanstalten. Berlin 1862, 1867. 
2 Hefte. 

Feldpost-Dienstordnung. Vom 28. Juni 1873. Berlin 1873. 1 Heft. 
1880. 1 Heft und 2 Bände Ausführungsbestimmungen. 
Feldpost-Ordres aus dem Kriege 1870/71. Berlin. 1 Band. 
Führer durch die Sammlungen des Reichs-Postmuseums in Berlin, 
Leipzigerstrasse 15. Berlin 1888. 1 Band. 


Die Galakleidung der Reichsbeamten. Berlin 1889. 1 Band. 
2 Exemplare. 


Gattermann, C. Die wichtigsten Bestimmungen der Postordnung 
und des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 
98. October 1871. Stendal 1891. 1 Band. 


Gatiermann, C. Die Materialien zu dem Gesetze über das Post- 
wesen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs und 
dem Eisenbahn-Postgesetz. Stendal 1893. 1 Band. 

Göpfert, Robert. Staatspost und Privatpost. Dresden 1887. 1 Band. 


Grimm, Karl. Die Postsparkassen. Geschichte und Hauptresultate 
der bestehenden Postsparkassen. Stuttgart 1896. 1 Band. 


Grosse, Oskar. Die Beseitigung des Thurn und Taxisschen Post- 
wesens in Deutschland durch Heinrich Stephan. Minden (Westf.) 
1898. 1 Band. 2 Exemplare. 


Haass, Dr. Friedrich. Der Weltpostverein. Ein Vortrag. Ludwigs- 
burg 1893. 1 Band. 


Haass, Dr. Friedrich. Die Post und der Charakter ihrer Einkünfte. 
Mit einem Anhang über die Packetpost. Stuttgart 1890. 1 Band. 


Handbuch für Post und Telegraphie. Berlin 1883. 1 Band. 1886. 
1 Band. 2 Exemplare. 


Handbuch für den Wechselverkehr zwischen dem Deutschen Reichs- 
Postgebiet und den Postgebieten von Bayern, Württemberg und 
Oesterreich-Ungarn. (Revisionsdruck.) Berlin 1890. 1 Band. 
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36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


VII b. 


Postwesen. 


Hennicke, Ferdinand. Das Reichs-Postmuseum. Braunschweig 
1884. 1 Band. Berlin 1889. 1 Band. 


Herz, Johann. Die Post-Reform im deutsch-österreichischen Post- 
Vereine Wien 1851. 1 Band. 


Holzammer, J. Zur Geschichte der Briefportoreform in den Cultur- 
staaten von ihrem ersten Beginne 1837 bis zum Abschluss des 
Berner Weltpostvertrages. Tübingen 1879. 1 Band. 


Hudemann, Dr. E. E. Geschichte des Römischen Postwesens 
während der Kaiserzeit. Berlin 1875. 1 Band. 

Hüttner, G. F. Beiträge zur Kenntniss des deutschen Postwesens. 
Leipzig 1847 bis 1850. 4 Bände. 

Hüttner, G. F. (und Heidemann, F. W.) Das Postwesen unserer 
Zeit. Leipzig 1854 bis 1858. 4 Bände. 

Jacobson, Nils. Die Post der Urzeit oder die Nachrichtenvermitt- 
lung vor der Sündfluth. Leipzig 1892. 1 Band. 

Jaffe, Paul. Der Briefbeförderungsvertrag. Ein Beitrag zur Lehre 
vom Frachtgeschäft. Berlin. 1 Band. 


Ilwolf, Franz. Das Postwesen in seiner Entwicklung von den 
ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. Graz 1880. 1 Band. 
Instruction für das Controllbüreau der Post-Anweisungen. Berlin 
1867. 1 Band. 
Instruction über die Rechnungslegung der Ober-Postkassen. Berlin 
1863, 1869. 2 Bände. 
Jung, J. Der Weltpostverein und der Wiener Postkongress. Leipzig 
1892. 1 Band. 
Katalog der Bücher- und Kartensammlung des Reichs-Postamts 
in zwei Bänden. Berlin. 

Band I Bücher: 1883, 1889, 1893 (Nachtrag) und 1899. 

„ UI Karten: 1884 und 1890. 

Katalog der Bibliothek der Telegraphen-Abtheilung des Reichs- 
Postamts. 1881. 1 Band. 
Katalog des  Reichs-Postmuseums. Berlin. Je 1 Band 1882, 
1889, 1897. 
Katalog der Markensammlung des Reichs-Postmuseums. Berlin 1888. 
1 Band. 
Kuhn, Emil. Die Dienst-Uniformen der Postbeamten und Post- 
unterbeamten, sowie die Montirungen der Postillone. Berlin 1872. 
1 Band. 
Lohmann, Ferdinand. Die Post in Quedlinburg. Quedlinburg 1839. 
I Band. 
Manöver-Postordnung nebst Ausführungs-Bestimmungen. Berlin 
1886. 1 Band. 2 Exemplare. 
Matthias, Wilhelm Heinrich. Darstellung des Postwesens in den 
Königlich Preussischen Staaten. Berlin 1816/17. 2 Bände. 

Band 11: Post-Gesetze und Verordnungen. 

Band Ill: Sachregister und Anhang. 
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56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 
63. 
64. 


65. 


66. 
67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


VII b. 87 
Postwesen. 


Matthias, Wilhelm Heinrich. Ueber Posten und Post-Regale mit 
Hinsicht auf Volksgeschichte, Statistik, Archäologie und Erdkunde. 
Berlin, Posen und Bromberg 1832. 1 Band. 

Meili, Dr. Die Hattpflicht der Postanstalten. Vergleichende 
Studien über die Gesetzgebung der Schweiz und der Nachbar- 
staaten. Leipzig 1877. 1 Band. 

Mittelstein, Dr. Max. Beiträge zum Postrecht Berlin 1891. 1 Band. 
Müller, Dr. C. F. Ueber die de recepto actio und deren analoge 
Ausdehnung auf die Postanstalten. Leipzig 1857. 1 Band. 

Die norddeutsche Feldpost während des Krieges mit Frankreich 
in den Jahren 1870—71. Berlin 1871. 1 Band. 

Nachweisung über die Erwerbs- und Herstellungskosten der reichs- 
eigenen Post- und Telegraphengebäude. Berlin 1879. 1 Band. 
Fahrpost-Tarif für das Ausland. Berlin 1878. 1 Band. 
Packetpost-Tarif (für das Ausland). Berlin. Je 1 Band 1882, 1886 
1889, 1892, 1895. 

Portotaxe. Berlin 1832. 1 Band. 1896. 1 Band. 

Postheft für Schule und Haus. Berlin. 1 Band. 

Post und Telegraphie im Feldzuge 1870:71. (Festschrift aus Anlass 
der Kriegs-Gedenkfeier der Post- und Telegraphenbeamten Berlins 
am 7. Februar 1896.) 1 Heft. 

Erneuerte und erweiterte allgemeine Postordnung für sämmtliche 
Königliche Provinzen. Berlin 1782. 1 Band. 

Post-Verordnungen aus den Jahren 1655 bis 1707. 1 Band. 
Protocolle der in Berlin zusammengetretenen ersten Conferenz 
des Deutschen Postvereins vom 15. October bis 5. December 1851 
Berlin. 1 Band. 

Reinhard-Hormuth, Ludwig. Chronik der Stadt und des Postamts 
Nordhausen. Nordhausen 1876. 1 Band. 

Ritter, Gustav. Der Rathgeber für alle Post-Examinanden. Trier 
1871. 1 Rand. 

Relatorio dos Servicos dos Correios da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil em 1895. Rio de Janeiro 1896. 1 Band. 
Rohrpost-Betriebs-Ordnung. Berlin 1882. 1 Band. 1885. 1 Band. 
Rolke, T. Der Bahnpostdienst. Eine Zusammenstellung der Vor- 
schriften über dfe Handhabung des Dienstbetriebes in den Bahn- 
posten etc. Berlin und Leipzig 1899. 1 Band. 

Ruhl. Beitrag zur Geschichte des Postamts Marburg (Bez. Cassel. 
von 1764—1884. Marburg (Bez. Cassel) 1885. 1 Band. 

Sautter, Guido. Die französische Post am Niederrhein bis zu ihrer 
Unterordnung unter die General-Postdirection in Paris 1794—1799. 
Cöln (Rhein) 1898. 1 Band. 

Schmidt. Die Grenzen der Haftpflicht der Reichs-Postverwaltung, 
insbesondere auch im Geltungsbereich des französischen bürgerlichen 
Gesetzbuchs. Berlin 1889. 1 Band. 
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78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


VII b. 
Postwesen. 


Schmidt. Ueber die rechtliche Natur der Postanweisungen, ins- 
besondere mit Bezug auf die Frage, ob die Postverwaltung befugt 
ist, die auf gefälschte Postanweisungen ausgezahlten Beträge vom 
Empfänger zuriickzufordern. Berlin 189). 1 Band. 


Sieblist, Otto. Die Post im Auslande. Fine Darstellung der Post- 
einrichtungen des Auslandes nach amtlichen Quellen bearbeitet. 
Berlin 1892. 1 Band. 


Statistik der Deutschen Reichs -Post- und Telegraphenverwaltung 
Jährlich 1 Heft: 1875, 1879 bis 1894 und von 1896 ab. 


Steinhausen, Dr. Georg. Geschichte des deutschen Briefes. Zur 
Kulturgeschichte des deutschen Volkes. Berlin 1889/91. 2 Bände. 


Stephan, H. Geschichte der Preussischen Post von ihrem Ursprunge 
bis auf die Gegenwart. Berlin 1859. 1 Band. 


Tinsch, Dr. H. Die Postanweisung civilrechtlich betrachtet. 
Erlangen und Leipzig 1890. 1 Band. 


Veredarius, ©. Das Buch von der Weltpost. Entwickelung und 
Wirken der Post und Telegraphie im Weltverkehr. Berlin 1885. 
1 Band. 1894. 1 Band. 


Verzeichniss der Postorte ausserhalb Deutschlands. Berlin 1889. 
1 Band. 


Verzeichniss der Postorte ohne Zoll- und Steuerstellen mit Angabe 
der Leitungsorte für Sendungen vom Zoll-Auslande. Berlin 1878. 
1 Band. 


Verzeichniss der Post- und Telegraphenanstalten im Deutschen 
Reich. Berlin 1884, 1886, 1890. 3 Bände. 


Weithase, Hugo. Geschichte des Weltpostvereins. Strassburg (Els.) 
1893. 1 Band. 


Documents du congres postal de: 
Berne 1874. 1 Band. Paris 1878. 1 Band. Lisbonne 1885. 
2 Bände. Vienne 1891. 1 rand. Washington 1897. 1 Band. 


Documents de la conference postale de Paris. 1880. 1 Band. 


Résumé des lois et reglements intérieurs applicables au service des: 
colis. Berne 1887. 1 Band. 


valeurs déclarées. Berne 1887. 1 Band. 
recouvrements. Berne 1887. 1 Band. 

mandats de poste. Berne 1887. 1 Band. 

caisses d’épargne postales. Berne 1889. 1 Band. 


Recueil de renseignemeuts sur l’organisation des administrations 
de l’union et sur leurs services internes. Berne 1889. 1 Band. 
1896. 1 Band. 2 Exemplare. 

Recueil de renseignements sur le regime postal en vigueur dans 


le service interne des pays de l’union postale universelle. Berne 
1882. 1 Band. 
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88. Allgemeiner Postvereins-Vertrag nebst Ausfiihrungs-Uebereinkunft 


89. 


91. 


92. 


vom 9. October 1874. Berlin 1875. 1 Band. 

Besondere Ausgabe der Pariser Postverträge vom Jahre 1878 und 
der zugehórigen Ausfiihrungs-Bestimmungeu. Berlin 1879. 1 Band. 
Besondere Ausgabe der Pariser Uebereinkunft vom 3. November 
1880 und der zugehórigen Ausfiihrungs-Bestimmungen, betreffend 
den Austausch von Postpacketen ohne Werthangabe. Berlin 1880. 
1 Band. 

Besondere Ausgabe des Weltpostvertrages und der Nebenabkommen 
mit den zugehórigen Ausfiihrungs-Bestimmungen. Berlin 1886. 
1 Band. 

Besondere Ausgabe des Weltpostvertrages und der Nebenabkommen 
mit den zugehórigen Vollzugs-Ordnungen. Berlin 1892. 1 Band. 
Wirsing, Dr. Ignatz. Die civilrechtliche Haftung der Post. 
Wiirzburg 1892. 1 Band. 2 Exemplare. 

v. Wulffen, H. Betrachtungen eines „alten Soldaten“ über die 
Leistungen der Norddeutschen Feldpost während des Krieges 
1870-71. Berlin 1886. 1 Band. 

Zluhan, Postinspector. Die Postsparkassen. Vortrag für den Ver- 
ein der Stuttgarter Postbeamten. Stuttgart 1881. 1 Heft. 

Dullo, Stadtsyndicus. Der Postsparkassengesetzentwurf und die 
Sparkassenretormen. Brandenburg (Havel) 1884. 1 Heft. 
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c. Telegraphenwesen. 


. Allgemeines Verzeichniss der für den internationalen Verkehr 


gedtineten Telegraphenanstalten. Berlin 1880, 1887. 2 Bande. 


Anleitung zum Erlernen des Arbeitens am Hughes- Apparat. 
Berlin 1888. 1 Band. 2 Exemplare. 


Anweisung zur Behandlung des Hughes-Apparats, sowie zur Fest- 
stellung und Beseitigung von Fehlern an demselben. Berlin 1888. 
1 Band. 2 Exemplare. 


Anweisung zur Ausführung der Linien-Instandsetzungs-Arbeiten, 
Berlin 1877. 1 Band. 


Anweisung zum Messen oberirdischer und unterirdischer Telegraphen- 
leitungen (Telegraphen-Messordnung.) Berlin 1884. 1 Band. 


Anweisung zur Aufsuchung und Beseitigung von Fehlern in unter- 
irdischen Telegraphenleitungen des Reichs-Telegraphen-Gebiets. 
Berlin 1833. 1 Band. 


Beschreibung der in der Reichs-Telegraphenverwaltung gebräuch- 
lichen Apparate. Nebst einem Hefte Figurentafeln. Berlin 1878. 
1 Band. 1883. 2 Bände. 1899. 1 Band. 


Brix, P. Wilhelm. Zeitschrift des deutsch - österreichischen 
Telegraphen-Vereins. Berlin 1854—1869. 16 Bände. 


Carl, Dr. Ph. Zeitschrift für angewandte Elektricitätslehre. 
München 1879, 1880. 2 Bände. 

Canter, O. Der technische Telegraphendienst. Lehrbuch für 
Telegraphen-, Post- und Eisenbahnbeamte. Breslau. 1875, 1836. 
1892, 1898. Je 1 Band. 

Canter, O. Leitfaden zum Selbstunterricht im technischen 


Telegraphendienst für Postgehülfen, Post- und Telegraphenanwärter. 
Breslau 1888. 1 Band. 1897. 1 Band. 

Canter, O. Aufgaben aus dem Gebiete der Telegraphen-Technik. 
Breslau 1888. 1 Band. 

Dub, Dr. Julius. Die Anwendung des Elektromagnetismus mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Telegraphie. Berlin 1863. 1 Band. 
2 Exemplare. 1873. 1 Band. 

Dub, Dr. Julius. Der Elektromagnetismus. Berlin 1861. 1 Band. 
Einrichtung des Telegraphen-Ingenieurbüreaus des Reichs-Postamts. 
Berlin 1889. 1 Heft. 2 Exemplare. 

Die Erdstrom - Aufzeichnungen in den deutschen Telegraphen- 
leitungen. Sitzungsbericht der Königlich Preuss. Akademie der 
Wissenschaften. 1 Band. 


Fischer, Dr. P. D. Die Telegraphie und das Völkerrecht. Leipzig 
1876. 1 Band. 


.Grawinkel, C. Die Telegraphen-Technik für Postbeamte und an- 
gehende Telegraphenbeamte. Berlin 1876. 1 Band. 2 Exemplare. 


Gitcke, J. Der zweite Telegraphenkursus für Postbeamte. Neu- 
strelitz 1878. 1 Band. 
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28. 


33. 


34. 
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Galle, Ludwig. Katechismus der elektrischen Telegraphie. Leipzig 
1873. 1 Band. 


. Gebühren-Tarif für die Deutschen Telegraphenanstalten. Berlin 


1880, 1882, 1886. 1890. 4 Bände. 


. Geschichte und Entwickelung des elektrischen Fernsprechwesens. 


Berlin 1880. 1 Band. 1880. (Zweite Auflage.) 1 Band. 


. Grawinkel. Lehrbuch der Telephonie und Mikrophonie. Mit be- 


sonderer Berücksichtigung der Fernsprecheinrichtungen der 
Deutschen Post- und Telegraphen-Verwaltung. Berlin 1884. 1 Band. 


Grawinkel, C. Die allgemeinen Fernsprecheinrichtungen der 
Deutschen Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung. Berlin 1882. 
1 Band. 


Grawinkel und Strecker. Die Telegraphentechnik. Ein Leitfaden 
für Telegraphenbeamte. Berlin 1889. 1 Band. 

Grell, L. Sammlung sämmtlicher von der obersten Telegraphen- 
behörde erlassenen General-Verfügungen. Stettin 1873. 1 Band. 


Hoffmann, E. Die Telegraphie und Elektrotechnik auf der Berliner 
Gewerbe - Ausstellung im Jahre 1879. Berlin 1879. 1 Band. 
2 Exemplare. 

Hoffmann, E. Das Telephon. Vortrag, gehalten für die Mitglieder 
des Architekten-Vereins. Berlin 1878. 1 Heft. 

Hoffmann, E. Die Entwickelung des deutschen Reichs-Telegraphen- 
wesens seit dem Jahre 1875. Berlin 1880. 1 Band. 


. Journal des télégraphes 1869 und 1870. 2 Bände. 
. Journal télégraphique publié par le bureau international des ad- 


ministrations telegraphiques. Berne von 1869 bis 1880 4 Bände. 
Von 1881 ab jährlich 1 Band. 


. Internationaler Telegraphen-Vertrag vom 21. Juli 1868. Wien 1868. 


1 Band. 

Internationaler Telegraphen-Vertrag d.d. Rom, den 14. Januar 1872. 
Berlin 1872. 1 Band. 

Internationaler Telegraphen-Vertrag (abgeschlossen zu St. Peters- 
burg am 10./22. Juli 1875) nebst Ausführungs-Uebereinkunft für 
den internationalen Telegraphen-Verkehr (Londoner Revision vom 
28. Juli 1879). Berlin. 1 Band. 

Derselbe. (Berliner Revision vom 17. September 1885.) Berlin. 1 Band. 
Derselbe. (Pariser Revision vom 21. Juni 1890.) Berlin. 1 Band. 


. Ludewig, Julius. Der Reichstelegraphist. Leipzig 1874. 1 Band. 


Dresden 1875. 1 Band. 

Ludewig, Julius. Elektrische Messkunde Ein Handbuch zum 
Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche für Telegraphenbeamte und 
Elektriker. Dresden 1878. 1 Band. 

Ludewig, Julius. Die Telegraphie in staats- und privatrechtlicher 
Beziehung. Leipzig 1872. 1 Band. 

Maxwell, J. C. Lehrbuch der Elektricitét und des min 
Berlin 1883. 2 Bände. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 
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. Meili, Dr. Fr. Das Telegraphen-Recht. Eine civilistische Abhandlung. 


Zürich 1871. 1 Band. 


. Merling, A. Die Telegraphen-Technik der Praxis im ganzen 


Umfange. Hannover 1879. 1 Band. 


. Nystrom, C; A. Rechen-Aufgaben aus der Elektricitäts-Lehre Be- 


sonders fiir Telegraphen-Beamte. Berlin 1862. 1 Band. 


. Raddatz. Der technische Telegraphendienst bei den vereinigten 


Verkehrsanstalten des Reichs - Post- und Telegraphen - Gebiets. 
Frankfurt (Oder) 1885. 1 Band. 


Reglement für den internationalen Dienst zur Ergänzung der Be- 
stimmungen des am 17. Mai 1865 zu Paris unterzeichneten Tele- 
graphen - Vertrages. Berlin. 1 Band. 

Rother, L. F. W. Der Telegraphenbau. Berlin 1867. 1 Band. 
1875. 1 Band. 

Sack, J. Der Vielfach- oder Multiplex-Apparat. Von B. Meyer. 
Berlin. 1 Band. 

Sack, J. Die Uebertragungs -Vorrichtungen für den Typendruck- 
Telegraphen-Apparat Hughes. Berlin 1880. 1 Band. 


Schellen, Dr. H. Der elektromagnetische Telegraph in den Haupt- 
Stadien seiner Entwickelung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung 
und Anwendung, nebst einem Anhange tiber den Betrieb der elek- 
trischen Uhren. Braunschweig 1870. 1 Band. 2 Exemplare. 1888. 
1 Band, 

Schellen, Dr. H. Das atlantische Kabel, seine Fabrikation, seine 
Legung und seine Sprechweise. Braunschweig 1867. 1 Band. 


Schönherr, Fr. Osw. Das Morse-Telegraphen-Lesebuch. Leipzig 
1875. 1 Band. 


. Special-Anweisung zur Behandlung des Hughes’schen Apparats. 


Berlin 1870. 1 Band. 


. Steinheil, Dr. C. A. Ueber Telegraphie, insbesondere durch 


galvanische Kräfte. München 1838. 1 Band. 


. Statistique Generale de la Telegraphie dressée par le bureau 


international des administrations telegraphiques. 1870, 1872—1877, 
1879—1887 und von 1889 ab jährlich 1 Heft. 


. Statistik des Verkehrs der Stationen des Norddeutschen Tele- 


graphen-Gebietes. Berlin 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. 1 Band. 


. Telegrapheu-Vertrag von Paris d. d. 17. Mai 1865. Berlin. 1 Band. 
. Telegraphen-Bauordnung für das Reichs-Telegraphengebiet. Berlin 


1876. 1 Band. 


. Die Telegraphie in Berlin. Aufsatz aus der Zeitschrift „Nord und 
Süd“. Breslau 1886. 1 Band. 


. Das Telephon, das Mikrophon und der Phonograph. Leipzig 1883. 
1 Band. 


. Teufelhart, J. N. Der Fingersatz beim Hughes-Apparat. (Hughes- 
Schule.) Wien 1870. 1 Band. 
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61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 
68. 


69. 


70. 


TL. 


12. 


13. 


14. 


16. 
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Verzeichniss der Deutschen Telegraphen - Anstalten. Berlin 1877. 
1 Band. 
Welt-Ausstellung in Wien 1873. Verzeichniss der von der Kaiserlich 
Deutschen Telegraphen - Verwaltung ausgestellten Gegenstiinde. 
Berlin 1873. 1 Band. 
Weber, Dr. Robert. Aufgaben aus der Elektricitätslehre. Berlin 
1888. 1 Band. 
Zabel, H. Der elektrische Feuerwehr-Telegraph. Breslau 1873. 
1 Band. 
Zetzsche, Dr. K. E. Kurzer Abriss der Geschichte der elektrischen 
Telegraphie. Berlin 1874. 1 Band. 
Zetzsche, Dr. K. E. Die Entwickelung der automatischen Tele- 
graphie. Berlin 1875. 1 Band. 
Zetzsche, Dr. K. E. Handbuch der elektrischen Telegraphie. Berlin 
1877—1887. 5 Bände. 
I. Band: Geschichte der elektrischen Telegraphie. 
II. Band: Die Lehre von der Elektricität und dem Magnetismus. 
TIL. Band: Die elektrische Telegraphie im engeren Sinne. 1. Hälfte. 
Erfordernisse zum Telegraphiren. 
IV. Band: Die elektrischen Telegraphen für besondere Zwecke. 
V. Band: Ergänzungsband. Amerikanische Schaltungen für die 
mehrfache Telegraphie. 

Zetzsche, Dr. K. E. Der Betrieb und die Schaltungen der elek- 
trischen Telegraphen. Halle (Saale) 1891. 1 Band. 
Dienstanweisung für das Fernsprechwesen. Ausgabe 1895. 1 Band. 
Müller, E. Der Telegraphenbetrieb in Kabelleitungen. Berlin, 
München 1891. 1 Band. 
Köhler, Br. Die unterirdische Fernsprechanlage in Berlin. Berlin 
1891. 1 Band. 
Landrath, Ed. Die unterirdischen Anlagen für die Zwecke der 
Stadt-Fernsprecheinrichtung in Berlin. 1 Band. 
Franke, Ad. Die elektrischen Vorgänge in den Fernsprechleitungen 
und Apparaten. Berlin 1891. 1 Band. 
Meili, Dr. F. Die Anwendung des Expropriationsrechts auf die 
Telephonie. Basel 1888. 1 Band. 
Noebels, J. T. Geschichtliche Entwickelung der Haupt-Construc- 
tionstheile der oberirdischen Telegraphenlinien in Preussen und im 
Reichs-Telegraphengebiet. Berlin 1892. 1 Band. 
Mittheilungen aus dem Telegraphen-Ingenieurbüreau des Reichs- 
Postamts. Berlin 1892, 1896. 2 Bände. 


..Telegraphen-Messordnung. Anweisung zum Messen oberirdischer 


und unterirdischer Telegraphenleitungen, sowie zur Ortsbestimmung, 
Aufsuchung und Beseitigung von Fehlern in unterirdischen 
Telegraphenleitungen. Berlin 1893. 1 Band. 

Les tarifs téléphoniques d’apres les documents officiels. Berne 1894. 
1 Band. 
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Miiller, E. Die vermeintlichen Inductionsstórungen im Fernsprech- 
betriebe und deren Beseitigung. Berlin 1895. 1 Band. 


Canter, O. Die Technik des Fernsprechwesens in der Deutschen 
Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung. Breslau 1895. 1 Band. 
1896. 1 Band. 

Anfertigung von Lóthstellen und Endverschlüssen in Fernsprech- 
kabeln. Sonderabdruck aus dem Archiv fiir Post und Telegraphie. 
Berlin 1895. 1 Heft. 

Neuerungen in der Einrichtung von Kabelbrunnen und in der 
Behandlung der Fernsprechkabel beim Hinziehen in die Rohrstrange. 
Sonder-Abdruck aus dem Archiv fiir Post und Telegraphie. Berlin 
1596. 1 Heft. 


Schwensky, M. Die neueren Vielfachumschalter bei den Fernsprech- 
Vermittelungsanstalten im Reichs - Telegraphengebiet. Sonder- 
Abdruck aus dem Archiv fiir Post und Telegraphie. Berlin 1897. 
1 Heft. 


Lewerenz, E. Hiilfsbuch fiir die Telegraphen- und Fernsprech- 
Technik. Unter besonderer Beriicksichtigung der Telegraphen- und 
Fernsprecheinrichtungen der Deutschen Reichs-Post- und Tele- 
graphenverwaltung. Berlin, Miinchen 1897. 1 Band. 


. Slaby, A. Die Funkentelegraphie. Berlin 1897. 1 Band. 
. Bauordnung fiir die Herstellung und Erweiterung von Stadt-Fern- 


sprecheinrichtungen im Reichs-Post- und Telegraphengebiet. Berlin 
1893. 1 Band. 


. Dienst-Instruction für die Königliche Telegraphen-Verwaltung. 


Zweiter Band. (Abschn. VI. bis XII.) Berlin 1860. 1 Band. 


. Formular - Beilagen zur Dienst-Instruction für die Königliche 


Telegraphen-Verwaltung. Berlin 1860. 1 Band. 


. Dienst-Instruction für die Königliche Telegraphen-Verwaltung. 


Abschnitt V. Berlin 1865. 1 Band. 


. Dienst-Instruction für die Königliche Telegraphen-Verwaltung. 


Zweite Ausgabe. Berlin 1867. 2 Bände. 


. Dienst - Instruction für die Telegraphen - Directionen des Nord- 


deutschen Bundes. Berlin 1868. 1 Band. 

Dienst-Instruction für die Telegraphen-Verwaltung. Abschnitt IV. 
Berlin 1871. 1 Band. 

Weber, Dr., Robert. Handbuch der Telephonie. Nach dem Manu- 
script des Dr. Victor Wietlisbach. Wien, Pest, Leipzig 1899. 
1 Band. 
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. Eisenbahnwesen, Befórderungsmittel, Wagen- und Pferdekunde. 
ik 


Archiv für Eisenbahnwesen. Herausgegeben im Königl. Preuss. 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Von 1581 ab jährlich 1 Band. 
Bahnpolizei-Reglement fiir die Eisenbahnen Deutschlands vom 
30. November 1335. Berlin 1886. 1 Band. 

Born und Möller. Handbuch der I ferdekunde. Berlin 1884. 1 Band. 
Brosius, J. Wörterbuch der Eisenbahn-Materialien für Oberbau, 
Werkstätten. Betrieb und Telegraphie. Wiesbaden 1887. 1 Band. 
Der einheitliche Deutsche Eisenbahn-Gütertarif. Eine Fachstudie 
über das Tarifwesen der deutschen Eisenbahnen. Berlin 1879. 
1 Band. 

Dorn, A. Aufgaben der Eisenbahn-Politik. Berlin 1874. 1 Band. 
Eberhardt, Fr. Das Wagenpferd und die Fahrkunst. Leipzig 1889. 
1 Band. 15%). 1 Band. 

Einsiedel. Gedankenzettel zur Ausübung des englischen Hufbe- 
schlages in Verbindung mit fünf Steindrucktafeln. Bautzen 1875. 
2 Helte. 

indemann, Dr. W. Die Haftpflicht der Eisenbahnen, Bergwerke etc. 
für die bei deren Betriebe herbeigeführten Tödtungen und Körper- 
verletzungen. Berlin 1871. 1 Band. | 


Engel, Friedrich. Der Pferdestall, sein Bau und seine Einrichtung. 
Berlin 1876. 1 Band. 

Hamelmann, Friedrich. Die Fahrkunst. Griindliche Unterweisung 
über rationelle Behandlung und Dressur des Wagenpferdes, An- 
spannung und Fahren. Leipzig 1872. 1 Band. 


Hertwig, Dr. C. H. Taschenbuch der gesammten Pferdekunde. 
Berlin 1864. 1 Band. 


Militär - Eisenbahn » Ordnung. I. und II. Theil. Berlin 1887. 
2 Bände. 1899. 1 Band. 


zur Nieden, Dr. Jul. Der Bau der Strassen und Eisenbahnen. 
Berlin 1878. 1 Band. 


Rausch, Wilhelm. Theoretisch-praktisches Handbuch für Wagen- 
fabrikanten nebst einem Atlas von 27 Foliotafeln. Weimar 1865. 
1 Band, 1 Atlas. 1884. 1 Band, 1 Atlas. 


Rigler, Dr. Johannes. Ueber die Folgen der Verletzungen auf 
Eisenbahnen, insbesondere der Verletzungen des Rückenmarks. 
Berlin 1879. 1 Band. 


. Sabel. Leitfaden in der Pferdekenntniss. Berlin 1877. 1 Band. 


. Schanz, Jul. Der Montcenis-Tunnel, seine Erbauung und seine 


Umgebungen. Wien, Pest, Leipzig 1872. 1 Band. 


. von Schlagintweit, Rob. Die Pacific-Eisenbahn in Nordamerika. 


Cöln (Rhein), Leipzig, New-York 1870. 1 Band. 


. von Schlagintweit, Rob Die amerikanischen Eisenbahneinrichtungen. 
Cöln (Rhein) und Leipzig 1882. 1 Band. 
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21. Schreiber. Die preussischen Eisenbahnen und ihr Verhältniss zum 
Staat 1834—1874. Berlin 1874. 1 Band. 


22. Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 30. No- . 
vember 1885. Berlin 1886. 1 Band. Desgl. vom 5. Juli 1892. 
Berlin 1892. 1 Band. 


23. Struwe, H. Eisenbahn-Geschichtskarte von Mittel-Europa. Berlin 
1888. 1 Band. 


24. Das Stückgut-Beförderungswesen auf den Eisenbahnen Deutschlands. 
Ein Vorschlag zur einheitlichen Gestaltung desselben. Berlin 1878. 
1 Band. 


25. von Walldegg. Handbuch für specielle Hisenbahn-Technik, Leipzig 
1871. 2 Bände. 


26. von Weber. Schule des Eisenbahnwesens. Geschichte, Technik. 
Administration und Statistik der Eisenbahnen. Leipzig 1873. 1 Band. 


A 


27. Zeitung des Vereins Deutscher EE - Verwaltungen. Von 
1871 ab jährlich 1 Band. 


28. Zur Eisenbahnreform. Berlin 1872. 1 Band. 2 Exemplare. 


29. Zur Frage über den Bau von Local- (Secundär-) Eisenbahnen. Danzig 
1877. 1 Band. 


30. Gesammt - Inhaltsverzeichniss zum Archiv für Eisenbahnwesen. 
Berlin 1890. 1:Band. 


31. Engel, Eduard. Der Zonentarif. Jena. 1 Band. 


32. Meyer, Aug. Die Verkehrs-Vorschriften der Eisenbahnen. Olden- 
burg (Grhzgth.) 1889. 1 Band. 


33. De Terra, Otto. Im Zeichen des Verkehrs. Kritische Streifzüge 
und Reformgedanken. Berlin 1899. 1 Fand. 


34. Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 
1892. Berlin 1892. 1 Band. 1898. 1 Band. 


35. Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 
1892. Berlin 1892. 1 Band. 1898. 1 Band. 


36. Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands. Berlin 1892. 
1 Band. 


37. Strassenbahnen mit Gasmotorenbetrieb. Sonderabdruck aus dem 


z 


38. Eger, Dr. H. Eisenbahnrechtliche Entscheidungen und Abhand- 
lungen. Band XI, Heft 3, enthaltend eine Abhandlung iiber die 
Haftpflicht der Eisenbahn für die befórderten Bahnpostwagen. 
Breslau 1895. 1 Band. 


39. Auszug aus einem dem Magistrat voh Berlin erstatteten Bericht 
. über eine zur Besichtigung von Verkehrseinrichtungen in grösseren 
Städten unternommene Reise. Berlin 1895. 1 Band. 


Archiv für Post und Telegraphie. Berlin 1895. 1 Band. 
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40. Cauer, Wilhelm. Betrieb und Verkehr der preussischen Staats- 
bahnen. Erster Theil. Berlin 1897. 1 Band. 

41. von Boguslawski, A. Das Fahrrad im bürgerlichen’und militärischen 
Leben. Berlin 1898. 1 Band. 


42. Zeitschrift für Kleinbahnen. Herausgegeben im Ministerium der 
öffentlichen Arbeiten. Von 1898 ab jährlich 1 Band, 


104 


VII d. 
Eisenbahnwesen, Beförderungsmittel, Wagen- und Pferdekunde. 


12. 
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VIII, Gewerbe- und Baukunde. 


Brandt, E. Lehrbuch der Eisen-Constructionen mit besonderer An- 
wendung auf den Hochbau. Berlin 1876. 1 Band. 


. Die Blitzgefahr. Berlin 1886. 1 Band. 1891. 1 Band. 
. Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. Berlin und 


Leipzig 1872/75. 7 Bände. 

Band 1: Einführung in die Geschichte der Erfindungen. 

Band 2: Die Kräfte der Natrr und ihre Benutzung. 

Band 3: Die Gewinnung der Rohstoffe. 

Band 4: Die chemische Behandlung der Rohstoffe. 

Band 5: Die Chemie des täglichen Lebens. 

Band 6: Die mechanische Bearbeitung der Rohstoffe. 

Band 7: Der Weltverkehr und seine Mittel. Rundschau über 

Schifffahrt und Welthandel (Ergänzungsband). 

Buresch, E. Das Imprägniren von Hölzern. Dresden 1860. 1 Band. 
Denkschrift über die Entstehung und Wirksamkeit des elektro- 
technischen Vereins. Berlin 1881. 1 Band. 
Denkschrift über die Pflege der Kunst an den öffentlichen Bau- 
werken. München 1877. 1 Band. 


. Dingler’s polytechnisches Journal vom Jahre 1873 ab jährlich 


4 Bände. 
Georg, W. und Wanderley, G. Der Metallbau. Halle (Saale) 1873. 
1 Band. 


. Handbuch der Baukunde. Berlin 1887. 4 Bände. 


Band 1: Abth. I. Heft 1. Bauführung und Baurecht (Ban- 
polizei-Recht). 
Band 2: Abth. I. Heft 4. Reine und angewandte Physik 
Die gesammten Lichtpausverfahren. 
Band 3: Abth. I. Band II. Heft 1. Eisen und Eisenkon- 
struktionen. 
Band 4: Abth. III. Heft 1. Der Grundbau. 
Hilgers, E. Die Bau-Unterhaltung in Haus und Hof. Wiesbaden 
1885. 1 Band. 1890. 1 Band. 
Holtz, Dr. W. Ueber die Theorie, die Anlage und die Prüfung 
der Blitzableiter nach theilweise neuen Grundsätzen im Anschluss 
an die neuesten Erfahrungen. Greifswald 1878. 1 Band. 
„Hütte“, des Ingenieurs Taschenbuch. Berlin 1870. 1 Band. 
Manger-Neumann. Hülfsbuch zur Anfertigung von Bau-Anschlägen 
und Feststellung von Bau-Rechnungen. Berlin 1879. 1 Band. 
Meyer, Franz Sales. Systematisch geordnetes Handbuch der Orna- 
mentik. Leipzig 1888. 1 Band. 
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15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22, 


23. 


24. 


25. 


VIII. 
Gewerbe- und Baukunde. 


Neumann, Robert. Ueber den Backstein. Berlin 1879. 1 Band. 


Perutz, H. Die Industrie der Mineralöle, des Petroleums, Paraffins 
und der Harze. Wien 1868. 1 Band. 


Technisches Taschen-Wörterbuch für Industrie und Handel. Wies- 
baden. 3 Bände. 


Band 1: Deutsch-Englisch-Franzósisch. 
Band 2: Englisch-Deutsch-Französisch. 
Band 3: Französisch-Deutsch-Englisch. 


Schwatlo, C. Handbuch zur Beurtheilung und Anfertigung von 
Bauanschlägen. Karlsruhe (Baden) 1890. 1 Band. 


Bötticher, Adolf. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ost- 
preussen. Königsberg (Pr.) 1891. 8 Bände. 

Heft I. Das Samland. 

Heft II. Natangen. 

Heft IH. Das Oberland. 

Heft IV. Das Ermland. 

Heft V. Litauen. 

Heft VI. Masuren. 

Heft VII. Königsberg. 

Heft VIII. Nachträge. 
Pfeiffer, Ed. Eigenes Heim und billige Wohnungen. Stuttgart 
1896. 1 Band, 
Amtlicher Bericht über die Weltausstellung in Chicago 1893, er- 
stattet vom Reichskommissar. Berlin 1894. 2 Bände. 
Neumann, R. Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprech- 
dienst. (Theil IV, 2. Halbband, 3. Heft des Handbuchs der Archi- 
tektur.) Darmstadt 1896. 1 Band. 
Steinbrecht, Dr. C. Die Wiederherstellung des Marienburger 
Schlosses. Berlin 1896. 1 Band. 
Dienstanweisung für die Localbaubeamten der Staats-Hochbauver- 
waltung. Berlin 1898. 1 Band. 
Bötticher, Adolf. Anleitung für die Pflege und Erhaltung der 
Denkmäler in der Provinz Ostpreussen. Königsberg (Pr.) 1898. 


. 1 Band. 


` 
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VII, 
Gewerbe- und Baukunde. 


| 108 VIII. 
i Gewerbe- und Baukunde. 


15. 


16. 
17. 


IX. 109 


IX. Vermischtes. 


Alexis, Willibald. Die Hosen des Herrn:von Bredow. Vater- 
ländischer Roman. Berlin. 1 Band. 

Alexis, Willibald. Der Roland von Berlin. Berlin. 1 Band. 
Posthornklänge für das chromatische Horn, gesammelt von Herzog 


Maximilian in Bayern. Mit Reisebildern von Carl Stieler. München. 
1 Band. 


. Poststammbuch. Eine Sammlung von Liedern, Gedichten, Aufsätzen 


und Schilderungen, gewidmet den Angehörigen und Freunden der 
Post. Berlin 1875. 1 Band. 1877. 1 Band. 


. Brommy und von Littrow. Die Marine. Wien, Pest, Leipzig 1878. 


1 Band. 


. Dreger, A. Die Berufswahl im Staatsdienste. Leipzig 1887. 1 Band. 


Frischbier, Hf. Preussische Sprichwörter und volksthümliche 
Redensarten. Berlin 1876. 1 Band. 

Hackländer, F. W. Reisenovellen. Fra Diavolo. Sternschnuppen. 
Stuttgart. 1 Band. 

von Holleben. Deutsches Flottenbuch oder Seemannsbuch. Fahrten 
und Abenteuer zur See in Krieg und Frieden. Leipzig und Berlin 
1881. 1 Band. 

Klein, Carl. Fröschweiler Chronik. Kriegs- und Friedensbilder 
aus dem Jahre 1870. Nördlingen 1878. 1 Band. 


. Moedebeck, Hermann. Die Luftschifffahrt in ihrer neuesten Ent- 


wickelung. Berlin 1887. 1 Band. 


. Mosetig Ritter von Moorhof, Prof. Dr. A. Die erste Hülfe bei 


plötzlichen Unglücksfällen. Wien 1883. 1 Band. 

Mühlfeld, Julius. Am Schalter. Erzählungen aus dem Postleben. 
Hannover 1873. 1 Band. 

Oppel, Dr. Carl. Städtegeschichten. Aus allen Gauen des Vater- 
landes. Historische Erzählungen und Sittenschilderungen aus 
deutschen Städten. Leipzig und Berlin 1887. 1 Band. 

Russ, Dr. Carl. Die Brieftaube. Ein Hand- und Lehrbuch für 
ihre Verpflegung, Züchtung und Abrichtung. Hannover 1877. 
1 Band. 

Schneider, Louis. Aus meinem Leben. Berlin 1879/80. 3 Bände. 


Werner, R. Das Buch von der Deutschen Flotte. Bielefeld und 
Leipzig 1880. 1 Band. 


| 
| 
| 
1 
| 
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18. 


31. 


32. 


Vermischtes. 


Worishéffer, S. Das Naturforscherschiff oder Fahrt der jungen 
Hamburger mit der „Hammonia“ nach den Besitzungen ihres 
Vaters in der Siidsee. Bielefeld und Leipzig 1882. 1 Band. 


. Ebers, Georg. Josua, eine Erzählung aus biblischer Zeit. Stuttgart, 


Leipzig, Berlin, Wien 1890. 1 Band. 


. Reuter, Fritz. Ut mine Stromtid. Wismar, Rostock und Ludwigs- 


lust 1877. 3 Bände. 


. Unsere Zeit. . Deutsche Revue der Gegenwart. Von 1867 bis 1891 ; 


Band 1—28 und 30—46. 45 Bände. 


. Westermann. Illustrirte Monatshefte. Braunschweig. 17 Bände. 
. Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen. Leipzig 1891. 


1 Band. 
Wichert, Ernst. Littauische Geschichten. Leipzig 18%. 2 Bände. 
Wichert, Ernst. Heinrich von Plauen. Leipzig 1890. 3 Bände. 


. Wichert, Ernst. Tileman vom Wege. Roman. Leipzig 1890. 


3 Bände. 


. Wichert, Ernst. Der grosse Kurfürst in Preussen. Vaterländischer 


Roman. Leipzig 1887. 3 Bände. 


. Sudermann, Hermann. Jolanthes Hochzeit. Eine ostpreussische 


Erzählung. Stuttgart 1892. 1 Band. 
Koch, Dr. R. Die Cholera auf ihrem neuesten Standpunkte. 
Berlin 1886. 1 Band. 


Friedrichson, J. Geschichte der Schifffahrt. Bilder aus dem See- 
wesen. Hamburg 1890. 1 Band. 

Tesdorpf, A. Geschichte der Kaiserlich Deutschen Kriegsmarine 
in Denkwürdigkeiten von allgemeinem Interesse. Kiel und Leipzig 
1889. 1 Band. 

Werner, Reinhold, Vice-Admiral a. D. Bilder aus der deutschen 
Seekriegsgeschichte von Germanicus bis Kaiser Wilhelm II. 
München 1899. 1 Band. 


. Spitz, Alexander. Uto mit dem Tüchlein. Ein Lied aus Kaiser 


Rothbarts Tagen. Mainz 1883. 1 Band. 


. Lindemann, Dr. Moritz. Der Norddeutsche Lloyd. Geschichte 


und Handbuch. Bremen 1892. 1 Band. 
von Siemens, Werner. Lebenserinnerungen. Berlin 1892. 1 Band. 


. Wichert, Ernst. Nur ein Jude. Das Grundstück. Leipzig 1893. 


1 Band. 


. Ebers, G. Kleopatra. Historischer Roman. Stuttgart 1894. 1 Band. 


Gesundheitsbüchlein, bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamt. 
Berlin 1894. 1 Band. 


. Schmitt, C. A. Postliederbuch. Frankfurt (Main) 1888. 1 Band. 


Schmitt, C. A. Beiwagen zum Postliederbuch. Frankfurt (Main) 
1888. 1 Band. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 
46. 


47. 
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Mit der Waffe und der Feder. Erlebnisse eines jungen Postbeamten 
im deutsch-französischen Kriege von 1870—1871. Minden (Westf.) 
1 Band. 

von Dincklage-Campe, Friedrich. Kriegserinnerungen: Wie wir 
unser Eisern Kreuz erwarben. Berlin, Leipzig. 1 Band in 3 Theilen. 
Schranka, Dr. Eduard Maria. Oesterreichisches Post-Stammbuch. 
Wien 1896. 1 Band. 

Meyer, Dr. M. Wilh. Eine Amerikafahrt 1492 und 1892. Berlin 
1893. 1 Band. 

Kollrack, Herm. Die Registratur. Berlin 1896. 1 Band. 
Hartmann, Eugen. Staatssecretair Dr. von Stephan, General-Post- 
meister des Deutschen Reiches. Rede bei der von der Elektro- 
technischen Gesellschaft zu Frankfurt a./M. am 5. Mai 1897 ver- 
anstalteten Gediichnissfeier. Frankfurt (Main) 1897. 1 Heft. 
Krlckeberg, E. Heinrich von Stephan. Ein Lebensbild. Leipzig 
1897. 1 Band. 

Faulmann, Carl. Illustrirte Geschichte der Schrift. Wien 1880. 
1 Band. 


. Weise, Dr. R. Dr. Heinrich von Stephan, ein waidmännisches 


Erinnerungsblatt. Neudamm 1898. 1 Heft. 


Steltz, Johannes. Die Lebensversicherung in ihrer Bedeutung für 
das soziale und Familienleben. Stuttgart 1898. 1 Band. 


. Bismarck-Denkmal für das Deutsche Volk, begonnen von A. Mennell, 


beendet von Bruno Garlepp. Berlin 1898. 1 Band. 


„ Nachrichten betreffend die Anstellung von verabschiedeten Offizieren, 


denen Allerhöchsten Orts die Aussicht auf Anstellung im Civildienst 
verliehen worden ist. Herausgegeben vom Königlich Preussischen 
Kriegsministerium. Berlin 1898. 1 Heft. 


. Dufayel, Carl. Durch Eilboten. Heitere Postgeschichten aus alter 


und neuer Zeit. Cassel 1898. 1 Band. 


Nohl, A. Das Posthorn. Jahrbuch für Postbeamte 1899. Breslau 
1899. 1 Heft. 

Stein, Berthold, (Haupt, Hans). Glocken-Gold. Sang und Sage aus 
der Neumark. Arnswalde (1899). 1 Band. 

3. Stein, Berthold, (Haupt, Hans). Namego. Eine Dichtung aus 
Alt-Preussens Vergangenheit. Cöln (Rh.) 1898. 1 Band. 


| 
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Vermischtes. 


EEN 
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Vermischtes. 
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IX: 
Vermischtes. 
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| Vermischtes. 


X. 117 


X. Werke zum Lesen fiir Unterbeamte. 


Adami, Friedrich. Aus Friedrich des Grossen Zeit. Vaterländische 
Erzählungen. Berlin 1879. 1 Band. 

von Archenholz, J. W. Geschichte des siebenjährigen Krieges in 
Deutschland. Leipzig. 1 Band. 

Andree, R. Wirkliche und wahrhafte Robinsonaden, Fahrten und 
Reiseerlebnisse aus allen Zonen. Leipzig 1877. 1 Band. 


. Bade und Otto. Der Skalpjäger. Leipzig 1875. 1 Band. 


von Berndt, R. Deutsches Flottenbuch oder das Neue illustrirte 
Seemannsbuch. Leipzig 1875. 1 Band. 


6. Büchner, J. Kriegserlebnisse 1870—71. Grossrudestedt. 1 Band. 
7. Claudius, Matthias. Sämmtliche Werke des Wandsbecker Boten. 


Gotha 1879. 2 Bände. 


8. Cook, der Weltumsegler. Leipzig 1876. 1 Band. 
9. Fontane, Th. Der Schleswig-Holsteinsche Krieg. Berlin 1866. 


16. 


17. 


IG. 


1 Band. 
Gerstäcker, Friedrich. Reisen um die Welt. Leipzig 1876. 2 Bände. 


. Göhring, C. Die Helden des Deutschen Befreiungskrieges und 


dessen Geschichte. Leipzig 1869. 1 Band. 


Hacklinder, F. W. Das Soldatenleben im Frieden. Stuttgart 1872. 
1 Band. 


. Hahn, Dr. Ludwig. Geschichte des preussischen Vaterlandes bis 


zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs (1871). Berlin 1879. 
1 Band. 
Hahn, Werner. Friedrich Wilhelm III. und Luise. Berlin 1877. 
1 Band. 


. von Horn, W. G. Rheinische Dorfgeschichten. Frankfurt (Main) 


1877. 3 Bände. 

Kane, Dr. Elisha Kent. Arktische Fahrten und Entdeckungen der 
zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklin’s 
in den Jahren 1853, 1854 und 1855. Leipzig 1879. 1 Band. 

von Köppen, Fedor. Fürst Bismarck, der deutsche Reichskanzler. 
Leipzig 1878. 1 Band. 

von Köppen, Fedor. Unser Deutsches Land und Volk. Leipzig 
1878. 12 Bände. 


Band 1: Bilder aus den deutschen Alpen, dem Alpenvorlande 
und aus Oberbayern. 
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19. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


Werke zum Lesen = Unterbeamte. 


Band 2: Bilder aus der Schwiibisch-Bayerischen Hochfläche, 
den Neckar- und Maingegenden. 
Band 3: Bilder aus den neuen Reichslanden und aus dem siid- 
westlichen Deutschland. 
Band 4: Bilder aus den Landschaften des Mittelrheins. 
Band 5: Bilder vom Niederrhein. 
Band 6: Bilder aus dem westlichen Mitteldeutschland. 
Band 7: Bilder aus dem siichsischen Berglande, der Oberlausitz 
und den Ebenen an der Elbe, Elster und Saale. 
Band 8: Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schlesien 
und den Ebenen in Posen von der Oder bis zur Weichsel. 
Band 9: Bilder aus der Mark Brandenburg vornehmlich der 
Reichshauptstadt. 
Band 10: Bilder von den deutschen Nordseekiisten und aus dem 
westlichen Tiefland. 
Band 11: Bilder aus den deutschen Küstenländern der Ostsee. 
Band 12: Das Deutsche Reich. Vaterlandskunde. 
Oberländer, Richard. Livingstone, David. Entdeckungsreisen im 
Siiden und Innern des afrikanischen Kontinents wiihrend der Jahre 
1840—1873. Leipzig 1879. 2 Bände. 
Band 1: Der Missionar. 
Band 2: Livingstone's Nachfolger. Afrika von Osten nach 
Westen quer durchwandert von Stanley und Cameron. 


Schmidt, Ferdinand. Geschichte der Freiheitskriege. Berlin 1865. 
1 Band. 


. Schmidt, Ferdinand. Benjamin Franklin. Berlin. 1 Band. 
. Zschokke, Heinrich. Novellen und Dichtungen. Aarau 1874. 8 Bände. 
. Felsen, Hans. Das Buch des deutschen Arbeiters. Altenburg 


(S.-Altenburg) 1890. 1 Band. 


. Ergänzungen zum Seminar - Lesebuche. Berlin 1891. 1 Band. 


2 Exemplare. Theil I enthaltend: eine fortlaufende Reihe von 
Lebensbildern der Brandenburgisch-Preussischen Herrscher unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Verdienste um die Förderung 
des Volkswohls. 

Drummond, Henry. Das Beste in der Welt. Bielefeld und Leipzig 
1891. 1 Band. 

Raabe, Wilhelm. Die Chronik der Sperlingsgasse. Berlin 1888. 
1 Band. 

Tanera, Carl. Ernste und heitere Erinnerungen eines Ordonnanz- 
offiziers im Feldzug 1870/71. München und Nördlingen 1889/90. 
2 Bände. 


Tanera, Carl. Die Befreiungskriege. I. Theil 1813. II. Theil 
1814/15. München 1891. 2 Bände. 
Müller, Wilhelm. Deutsche Geschichte bis zum Jahre 1888. (Volks- 
ausgabe.) Stuttgart 1888. 1 Band. 


30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


43. 
44. 


45. 
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Jahnke, H. Kaiser Wilhelm der Siegreiche. Berlin. 1 Band. 


Rodd, Kennell. Friedrich III, als Kronprinz und Kaiser. Berlin 


1889. 1 Band. 

von Köppen, Fedor. Helmut von Moltke. Ein Lebensbild. Glogau. 
1 Band. l 

Stein, Armin. Der grosse Kurfürst. Ein Heldenleben. Halle (Saale) 
1886. 2 Bände. 

Stein, Armin. Kaiser und Kurfürst. Historische Erzählung aus 
dem schmalkaldischen Kriege. Halle (Saale) 1885. 1 Band. 

Pflug, Ferd. Hans Joachim von Zieten und seine Braven. (Der 
Alte aus dem Busch.) Leipzig und Berlin 1891. 1 Band. 

Rogge, D. Bernh. Christliche Charakterbilder aus dem Hause 
Hohenzollern. Hannover 1890. 1 Band. 


Koch-Breuberg, Friedrich. Drei Jahre in Frankreich. Erinnerungen 
eines Truppenoffiziers aus 1870/71 und der Occupation 1871/73. 
München 1891. 1 Band. 


Alexis, Willibald. Der Wärwolf. Vaterländischer Roman. Berlin. 1 Band. 
Frommel, Emil. In des Königs Rock. Berlin 1891. 1 Band. 
Frommel, Emil. Beim Ampelschein. Berlin 1886. 1 Band. 
Frommel, Emil. Blätter von allerlei Bäumen. Berlin 1888. 1 Band. 
Gotthelf, Jeremias. Uli, der Knecht. Berlin 1885. 1 Band. 
Gotthelf, Jeremias. Uli, der Pächter. Berlin 1885. 1 Band. 


Engel, J. J. Herr Lorenz Stark. Ein Charaktergemälde. Berlin 
und Stuttgart. 1 Band. 


Aus unserer Väter Tagen. Dresden-Leipzig. 21 Bände. 
Band 1. Bahmann. An der römischen Grenzwart. 

. Möbius. Deutsche Göttersagen. 

. Bahmann. Im Strome der Völkerwanderung. ` 

Ę Das Kreuz im deutschen Walde. 

. Móbius. Die Nibelungensage. 

. Stephan. Im Morgenrot des deutschen Reiches. 

. Bahmann. An des Reiches Ostmark. 

. Stephan. Treue um Treue. 

. Bahmann. Gott will es. 

„ 10. Stephan. Auf hoher Warte. 

„ 11. Bahmann. Um Krone und Reich. 

„ 12. Muschi. Im Banne des Faustrechts. 

„ 13. Gillwald. Der Schützling des Abtes. 

„ 14. Muschi. Die Hansa. 

„ało. » Deutsche Meister des Mittelalters. 

„ 16. Dittmar. In Nürnbergs Mauern. 

„ 17. von Carlowitz. Unter dem Feldzeichen Kaiser Maxi- 


Oo OO si Ei mm 


milians. 
18. A Aus dem Zeitalter der Reformation. 
, 19. Bahmann. Um des Glaubens willen. 
tt LEE Unter dem Grossen Kurfiirsten. 


„ 21. Stephan. Die Werber. 
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X. 
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Ravit, Julie. Wie kommt man mit Wenigem aus? Kiel und 
Leipzig 1896. 1 Band. 


. Ahlfeld, Friedr. Erzählungen fürs Volk. Halle (Saale) 1891. 


1 Band. 
Andersen, H. C. Sämmtliche Märchen. Leipzig 1891. 1 Band. 


. Anzengruber, Feldrain und Waldweg. Stuttgart. 1 Band. 


Anzengruber. Der Sternsteinhof. Leipzig 1891. 1 Band. 


. Bässler, Ferdinand. Sagen aus der Geschichte des deutschen Volkes. 


Berlin 1875. 1 Band. 
Biernatzki. Die Hallig. Stuttgart. 1 Band. 


. Blankenburg, R. Der Weidenhof. Stavenhagen. 1 Band. 

. Blankenburg, R. Das Erbe. Stavenhagen. 1 Band. 

. Bürger, G. A. Münchhausen. Leipzig 1897. 1 Band. 

. Cooper. Der Pfadfinder. Stuttgart. 1 Band. 

. Cooper. Lederstrumpf. Stuttgart. 1 Band. 

. Cooper. Der Wildsteller oder die Prairie. Stuttgart. 1 Band. 

. Elm, Hugo. Wissmanns Reisen durch Afrika. Berlin. 1 Band. 


de Foe. Robinson Crusoe. Leipzig 1896. 1 Band. 


. Frommel, Emil. Nach des Tages Last und Hitze. Stuttgart 1891. 


1 Band. 
Frommel, Emil. Die Gräfin, Barmen. 1 Band. 
Gerstäcker, Friedrich. Die Regulatoren in Arkansas. Jena. 1 Band. 


. Gersticker, Friedrich. Die Flusspiraten. Jena. 1 Band. 


Gerstäcker, Friedrich. Gold. Jena. 1 Band. 


. Gersticker, Friedrich. Unter dem Aequator. Jena. 1 Band. 

. Gersticker, Friedrich. Tahiti. Roman aus der Siidsee. Jena. 1 Band. 
. Gersticker, Friedrich. Die Colonie. Jena. 1 Band. 

. Gersticher, Friedrich: Eine Mutter. Jena. 1 Band. 


Gerstäcker, Friedrich. lm Busch. Heimliche und unheimliche 
Geschichten. Jena. 1 Band. 


. Gerstacker, Friedrich. Die beiden Sträflinge. Jena. 1 Band. 


Gerstäcker, Friedrich. Hell und dunkel. Jena. 1 Band. 
Gerstäcker, Friedrich. Die Missionare. Jena. 1 Band. 
Glaubrecht, Otto. Leiningen in Dorfbildern geschildert für das 
Volk. Stuttgart 1884. 1 Band. 

Hauff. Lichtenstein. Stuttgart, Berlin, Leipzig. 1 Band. 

Höfer, Edmund. Die Bettelprinzess. Reutlingen. 1 Pand. 


. von Horn, W. O. Friedel. Eine Geschichte aus dem Volksleben. 


Altenburg (S.-Altenburg) 1889. 1 Band. 

von Horn, W. O. Hand in Hand. Eine Reihe von Geschichten. 
Altenburg (S.-Altenburg) 1889. 1 Band. A 

von Horn, W. O. Lehrgeld oder Meister Konrads Erfahrungen 
im Jungen-, Gesellen- und Meisterstande. -. Wiesbaden 1886. 1 Band. 


| 
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103. 
104. 
105. 


106. 
107. 
108. 


109. 
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von Horn, W. O. Scharnhorst. Wiesbaden 1879. 1 Band. 


. Immermann, Karl. Der Oberhof. Stuttgart. 1 Band. 
. Kreutzer, Ludwig. Die unheilvolle Erbschaft. Hamburg 1881. 


1 Band. 


. Kreutzer, Ludwig. Die Waldjungfer von Wildberg. Eine Er- 


zählung. Hamburg. 1 Band. 


. Pichler, Luise. Die Schreckenstage von Weinsberg. Eine Er- 


zählung aus dem Bauernkrieg. Stuttgart 1879. 1 Band. 


. Raabe, Wilh. Pfisters Mühle. Ein Sommerferienheft. Berlin 1894. 


1 Band. 


. Rosegger. Waldheimath. Wien 1895. 2 Bände. 

. Schmidt, Ferd. Reineke Fuchs. Leipzig. 1 Band. 

. Scott, Walter. Ivanhoe. Roman. Berlin 1888. 1 Band. 
. Seifart, Karl. Leibeigen. Reutlingen. 1 Band. 


Smidt, H. Seeschlachten und Abenteuer berühmter Seehelden. 
Glogau. 1 Band. 


. Stein, Armin. In Treue stark. Barmen. 1 Band. 


von Winterfeld, A. Schwarze Menschenbrüder. Komischer Roman. 
Jena 1876. 1 Band. 


. von Winterfeld, A. Peter Pinsel. Scherzroman. Jena 1878. 1 Band. 
. von Winterfeld, A. Ein Liebling der Furien. Jena 1879. 1 Band. 
. Auerbach, Berthold. Barfüssele. Stuttgart 1896. 1 Band. 

96. 


Dickens, Charles. Ein Weihnachtslied in Prosa. Die Sylvester- 
glocken. Das Heimchen am Herde. Naumburg (Saale). 1 Band. 


‚ de Grahl. Kaiser Wilhelm der Grosse. Berlin 1897 1 Band. 


Tyll Eulenspiegel. Text nach der Jahrmarkt-Ausgabe. Stuttgart 
1857. 1 Band. 


. Achleitner, Arthur. Im Gamsgebirg. Neue Erzählungen aus 


bayerischen und österreichischen Bergen. München 1895. 1 Band. 
Alexis, Willibald. Der falsche Woldemar. Vaterländischer Roman. 
Berlin. 1 Band. 

Auerbach, Berthold. Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten. 
Stuttgart 1884. 10 Bande. 

Becker, August. Auf Waldwegen. Berlin und Stuttgart. 1 Band. 
Becker, August. Das alte Bild. Berlin und Stuttgart 1 Band. 
Cooper, James Fenimore. Der letzte Mohikan. Leipzig. 1 Band. 
Fontane, Theodor. Grete Minde. Nach einer altmärkischen Chronik. 
Berlin 1888. 1 Band. 

Freytag, Gustav. Soll und Haben. Leipzig 1896. 1 Band. 
Gerstäcker, Friedrich. Nach Amerika. Jena. 2 Bände. 
Gerstäcker, Friedrich. Unter den Pehuenchen. Chilenischer Roman. 
Jena. 1 Band. 


Glaubrecht, Otto. Fluch und Segen. Erzählung für das Volk. 


Stuttgart. 1 Band, 
9 
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122. 


129. 
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Glaubrecht, Otto. Die Goldmühle. Eine Erzählung für das Volk. 
Stuttgart 1893. 1 Band. 

Glaubrecht, O. Das Volk und seine Treiber. Eine Erzählung. 
Die sibirische Schule. Stuttgart 1890. 1 Band. 

Glaubrecht, O. Das Wassergericht. Eine Erzählung für das Volk. 
Stuttgart 1886. 1 Band. 

Glaubrecht, O. Der Zigeuner. Eine Erzählung für das Volk. 
Stuttgart 1890. 1 Band. 

Goldsmith, Oliver. Der Landprediger von Wakefield. Eine Er- 
zählung, angeblich von ihm selbst verfasst. Berlin und Stuttgart. 
1 Band. 

Groth, Klaus. Gesammelte Werke. Kiel und Leipzig 1893. 4 Bände. 
Hackländer, F. W. Wachtstubenabenteuer. Stuttgart. 1 Pand. 
Hackländer, F. W. Krieg und Frieden. Stuttgart. 1 Band. 


Hessler, Carl. Die deutschen Colonieen. Beschreibung von Land 
und Leuten unserer auswärtigen Besitzungen. Leipzig 1897. 1 Band- 


Hiltl, Georg. Der alte Derfflinger und sein Dragoner. Lebens- 
bilder aus den Tagen der Franzosenkriege, von Rathenow, Fehr- 
bellin und Stettin. Leipzig und Berlin 1892. 1 Band. 

Höcker, Oskar. Märkisch Blut. Vaterländische Erzählung aus der 
Regierungszeit Kurfürst Friedrichs I. von Brandenburg, des Ahn- 
herrn des preussischen Königshauses. Breslau 1888. 1 Band. 
Jahnke, Herm. Jürgen Wullenweber von Lübeck. Ein Bild aus 
der Geschichte der deutschen Hansa. Leipzig 1803. 1 Band. 
Jahnke, Herm. Up ewig ungedeelt. Eine Erzählung aus dem 


Kampfe um Schleswig-Holsteins Befreiung für Jung und Alt. 
Breslau 1896. 1 Band. 


3. Justus, Th. In Schutt und Asche. Eine Geschichte aus Deutsch- 


lands trübster Zeit. Reutlingen. 1 Band. 


. Klee, Gotthold. Die deutschen Heldensagen für Jung und Alt 


erzählt. Gütersloh 1892. 1 Band. 


5. von Kleist, Heinrich. Michael Kohlhaas. Eine Erzählung. Halle 


(Saale). 1 Band. 


. Kniest, Philipp. Von der Wasserkante. Pilder aus dem Seeleben 


Oldenburg (Grhzgth.) 1891. 1 Band. 


7. Kniest, Philipp. Wind und Wellen. Neue Geschichten uud Bilder 


aus dem See- und Kaufmannsleben. Oldenburg (Grhzgth.) 1889. 
1 Band. 


. Körner, Friedrich. Oben und Unten. Wanderungen zu den Schöpfungs- 


wundern des Festlandes. Leipzig und Ferlin 1882. 1 Band. 


Muschi, J. B. Alleweg gut Brandenburg. Eine Erzählung aus 
der Zeit Albrechts des Bären. Breslau 1897. 1 Band. 


Nordheim, Josias. Die Schneckenpost als Reisegelegenheit zur 
Hochzeit. Eine Dorfgeschichte. Hamburg 1890. 1 Band. 
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Otto, Franz. Das Tabakskollegium und die Zeit des Zopfes, oder 
Wie man vor hundertundfünfzig Jahren lebte und es trieb. Er- 
zählung aus der Regierungszeit des Königs Friedrich Wilhelm I. 
von Preussen. Leipzig und Berlin 1882. 1 Band. 


2. Pflug, Ferdinand. Der Verurtheilte. Eine Erzählung aus der Zeit 


Friedrichs des Grossen. Bremen. 1 Band. 


3. Reuter, Fritz. Sämmtliche Werke. Volksausgabe. Wismar 1896. 


7 Bände. 


. Roth, Richard.‘ Der Burggraf und sein Schildknappe. Historische 


Erzählung aus der Zeit des ersten Kurfürsten von Brandenburg. 
Leipzig 1896. 1 Band. 


. Schupp, Ottokar. Der Feldmarschall Graf Neithardt von Gneisenau, 


der Kriegsmeister deutscher Freiheit. Wiesbaden 1870. 1 Band. 


. Schupp, Ottokar. Der Freiherr vom Stein, des Rechtes Grundstein, 


des Unrechtes Eckstein, des deutschen Volkes Edelstein. Wiesbaden. 
1 Band. 


. Schwab, Gustav. Fünfzehn deutsche Volksbücher für Jung und 


Alt wiedererzählt. Gütersloh und Leipzig 1897. 1 Band. 


. Sohnrey, Heinrich. Verschworen — verloren. Eine Erzählung 


aus dem siidhannoverschen Berglande. Göttingen 1896. 1 Band. 


. Sohnrey, Heinrich. Die hinter den Bergen. Dorfgestalten aus 


Hannoverland. Göttingen 1896. 1 Band. 


. Spiess, Philipp. Der Klostervogt von Lichtenstern. Erzählung 


aus dem siebzehnten Jahrhundert. Stuttgart 1883. 1 Band. 


. Stöber, Carl. Das Elmthäli. Nebst weiteren Erzählungen. Stutt- 


gart 1892. 1 Band. 


. Stöber, Carl. Der Schneider von Gastein. Kleinere Erzählungen. 


Stuttgart 1892. 1 Band. 


. Thomas, Louis. Buch der denkwürdigsten Entdeckungen aut dem 


Gebiete der Länder- und Völkerkunde. Leipzig 1895/96. 2 Bände. 


. Thomas, Louis. Die denkwürdigsten Erfindungen. Leipzig 1895. 


2 Bände. 


. Weise, Carl. Aus verklungenem Wanderleben. Der Besuch aus 


Pommern. Wismar 1885. 1 Band. 


. Achleitner, Arthur. Geschichten aus den Bergen. Leipzig 1898. 


1 Band. 


. Achleitner, Arthur. Aus dem Hochland. Berggeschichten, Skizzen 


und Culturbilder aus der bayerischen und österreichischen Alpen- 
welt. München 1894. 1 Band. 


. Achleitner, Arthur. Bilder aus deutschen Alpen. Neue Hochlands- 


erzählungen. Stuttgart 1892. 1 Band. 


. Bechstein, Ludwig. Märchenbuch. Leipzig 1898. 1 Band. 


Beyer, C. Grethenwäschen. Preisgekrönte Erzählung aus dem 
mecklenburgischen Volksleben. Stavenhagen. 1 Band. 
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Lackowitz, W. Das Buch der Thierwelt. Lebensbilder und 
Charakterzeichnungen aus dem gesammten Thierreich. (Der kleine 
Brehm.) Berlin 1896. 1 Band. 


. Dickens, Charles. David Copperfield junior. Roman. Naumburg 


(Saale). 2 Bände. 


3. Evers, Ernst. Goldkörner. Geschichten von der deutschen Treue. 


Berlin 1890. 1 Band. 


. Evers, Ernst. Heimwärts. Erzählungen. ‘Berlin 1894. 1 Band. 


Evers, Ernst. Unter Tannen und Palmen. Erzählungen. Berlin 
1897. 1 Band. 


. de Foe. Tyll Eulenspiegel. Stuttgart 1887. 1 Band. 
. Fontane, Theodor. Unwiederbringlich Roman. Berlin 1892. 


1 Land. 


. Freytag, Gustav. Die Ahnen. Roman. Leipzig 1897/98. 6 Bände. 


Frommel, Emil. Feldblumen. Drei Erzählungen. Barmen 1896. 
1 Band. 


). Frommel, Emil. Treue Herzen. Drei Erzählungen. Barmen. 


1 Band. 


. Glaubrecht, O. Das Heidehaus. Erzählung für das Volk. Stuttgart 


1893. 1 Band. 


. Glaubrecht, O. Die Heimkehr oder: Was fehlt uns? Erzählung. 


Stuttgart 1893. 1 Band. 


. Glaubrecht, O. Ein böses Jahr. Erzählung für das Volk. Stuttgart 


1897. 1 Band. 


- Glaubrecht, O. Der Kalendermann vom Veitsberg. Stuttgart 1895. 


1 Band. 


. Glaubrecht; O. Die Schreckensjahre von Lindheim. Ein Gottes, 


gericht. Der Weidenkaspar. Stuttgart 1893. 1 Band. 


. Glaubrecht, O. Der Wachtelkorb. Erzählung. Glogau. 1 Band 
. Goethes ausgewählte Werke in zwölf Bänden. Stuttgart. 6 Bände. 


. Grimm, Jacob und Wilhelm. Kinder- und Hausmärchen. Gütersloh 


1890. 1 Band. 


. Hauff, Wilhelm. Sämmtliche Werke. Leipzig. 2 Fände. 


Hicker, Oskar. Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Kultur- 
geschichtliche Erzählung aus dem Mainzer Stadtleben im 15. Jahr- 
hundert. Stuttgart. 1 Band. 


. von Horn, W. O. (W. Oertel.) Franz Kerndörfer. Eine Geschichte 


aus dem Handwerkerstande. Wiesbaden 1881. 1 Band. 


Yon Horn, W.O. (Wilh. Oertel). Franz Drake. Wiesbaden. 1 Band. 


Klee, Gotthold. Sieben Bücher deutscher Volkssagen. Gütersloh 
1885. 2 Bände. 
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. Nordheim, Josias. Stadt- und Dorfgeschichten. Hamburg 1890. 


1 Band. 


. von Scheffel, Joseph Victor. Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 


zehnten Jahrhundert. Stuttgart 1896. 1 Band. 


. Schillers simmtliche Werke in zwölf Bänden. Stuttgart. 6 Bände. 
. Seidel, Heinrich. Vorstadtgeschichten. Leipzig 1896. 1 Band. 
. Gerstäcker, Friedrich. Mississippibilder. Jena. 1 Band. 

. Erckmann—Chatrian. Geschichte eines Conskribirten von 1813. 


Berlin (1599). 1 Band. 


. Hartmann, Hermann. Am römischen Grenzwall. Altgermanische 


Erzählungen. Minden (Westf.) (1899). 1 Band. 


. Joachim, Joseph. Die Brüder. Eine Volksgeschichte in zwei 


Büchern. Basel 1891. 2 Bände. 


. Kreutzer, L. Martin der Stellmacher. Eine Erzählung aus dem 


mecklenburgischen Volksleben. Hamburg 1886. 1 Band. 
Manzoni, Alessandro. Die Verlobten. Leipzig (1899). 2 Bände. 


. Möllhausen, Balduin. Der Leuchtthurm am Michigan und andere 


Erzählungen. Stuttgart (1899). 1 Band. 


. Oberländer, Richard. Von Ozean zu Ozean. Kulturbilder und 


Naturschilderungen aus dem fernen Westen von Amerika. Leipzig 
und Berlin 1885. 1 Band. 


. Raabe, Wilhelm. Der Hungerpastor. Berlin 1898. 1 Band. 
. Riehl, W. H. Aus der Ecke. Sieben Novellen. Stuttgart 1898. 


1 Band. 


. Rosegger, Peter. Die Schriften des Waldschulmeisters. Leipzig 1899. 


1 Band. 


. Rosegger, P. K. Neue Waldgeschichten. Wien, Pest, Leipzig 1895. 


1 Band. 


. Rosegger, P. K. Die Aelpler in ihren Wald- und Dorftypen. 


Wien, Pest, Leipzig 1894. 1 Band. ` 


. Rosegger, P. K. Der Schelm aus den Alpen. Allerlei Geschichten 


und Gestalten, Schwänke und Schnurren. Wien, Pest, Leipzig 1896. 
2 Bände. 


. Rosegger, D K. Allerhand Leute. Wien, Pest, Leipzig 1588. 1 Band. 
. Rosegger, P. K. Feierabende. Lustige und finstere Geschichten. 


Wien, Pest, Leipzig 1897. 1 Band. 


. Rosegger, P. K. Höhenfeuer. Neue Geschichten aus den Alpen. 


Wien, Pest, Leipzig 1887. 1 Band. 


. Rosegger, P. K. Heidepeter’s Gabriel. Mine Geschichte in zwei 


Büchern. Wien, Pest, Leipzig 1898. 1 Band. 


. Rosegger, D K. Der Gottsucher. Ein Roman. Wien, Pest, 


Leipzig 1900. 1 Band. 


. Rosegger, P. K. Jakob, der Letzte. Eine Waldbauerngeschichte 


aus unseren Tagen. Wien, Pest, Leipzig 1895. I Band. 
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. Rosegger, P. K. Martin der Mann. Eine Erzählung. Wien, Pest; 


Leipzig 1889. 1 Band. 


. von Rothenburg, Adelheid. Die Nähterin von Stettin. Eine Er- 


zählung aus der Zeit der Thränen und Wunder. Gotha 1896. 1 Band. 


. von Rothenburg, Adelheid. Aus dem Tagebuche einer Haushälterin. 


Gotha 1898. 1 Band. 


. Seidel, Heinrich Alexander. Balthasar Scharfenberg, oder Ein 


Reitersmann aus dem 30jährigen Kriege. Hamburg (1899). 1 Band. 


. Sohnrey, Heinrich. Die Leute aus der Lindenhiitte. Nieder- 


sächsische Walddorfgeschichten. Leipzig 1899. 1 Band. 


. Steinhausen, Heinrich. Irmela. Eine Geschichte aus alter Zeit. 


Leipzig 1899. 1 Band. 
Steinhausen, Heinrich. Der Korrektor. Szenen aus dem Schatten- 
spiele des Lebens. Leipzig 1885. 1 Band. 


. Steinhausen, Heinrich. Markus Zeisleins grosser Tag. Berlin (1899). 


1 Band. 


. Tanera, Carl. Deutschlands Misshandlung durch Ludwig XIV. 


(1672—1714). München 1891. 1 Band. 


. Der Krieg von 1870/71, dargestellt von Mitkämpfern. München 


1893—1898. 7 Bände. 
Band 1: Tanera, Carl. Weissenburg, Wörth, Spichern. 
Band 2: Steinbeck, Dr. J. Um und in Metz 1870. 
Band 3: Tanera, Carl. Die Schlachten von Beaumont und Sedan. 
Band 4: von Pressentin, Botho. Strassburg unser! — Bis 
ans Meer. 
Band 5: Tanera, Carl. An der Loire und Sarthe. 
Band 6: Steinbeck, Dr. J. Belfort, Dijon, Pontarlier. 
Band 7: Tanera, Carl. Die Belagerung von Paris. 


. Stöber, Carl. Geschichten des Pfarrers Siebentisch.‘ Nebst weiteren 


Erzählungen. Stuttgart 1896. 1 Band. 


. Scott, Walter. Quentin Durward. Roman. Leipzig (1899). 1 Band. 
. Körners sämmtliche Werke in vier Bänden. Stuttgart (1899). 2 Bände. 
. Scott, Walter. Waverley oder Es ist sechzig Jahre her. Leipzig 


(1899). 1 Band. 


. Weise, Carl. Weihnachtserlebnisse einer Handwerker-Familie. 


Wittenberg (Bz. Halle) (1899). 1 Band. 


. Tanera, Carl. Die deutschen Einigungskriege. München 1894. 


2 Bände. 
Band 1: Schleswig-Holstein meerumschlungen. (1548—1864.) 
Band 2: Der Krieg von 1866. 
Tanera, Carl. Die Kriege Friedrichs des Grossen. München 1892. 
2 Bände. 
Band 1: Erster und zweiter schlesischer Krieg. 


Band 2: Der siebenjährige Krieg. 
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215. Tanera, Carl. Die Revolutions- und Napoleonischen Kriege. 
München 1893. 2 Bände. 


Band 1: Von Valmy bis Austerlitz. (1792—1805.) 
Band 2: Von Jena bis Moskau. (1806/7, 1809 und 1812.) 


128 


Werke zum Lesen fiir Unterbamte. 


4 12% 


Werke zum Desen für Unterbeamte. 


130 


X. 
Werke zum Lesen fiir Unterbeamte. 


131 


Werke zum Lesen für Unterbeamte. 


132 


X. 
Werke zum Lesen fiir Unterbeamte. 


133 


Alphabetisches Yerzeichniss. 


A. Seite 

Achleitner, Arthur. Aus dem Hochland . . . . . . . . . . . 123 

A e Bilder aus deutschen Alpen . . . . . . . 128 

D P Geschichten aus den Bergen . . . . . . . 128 

A Im Gamsgebirg . . ee SEI 

Adami, Friedrich. Aus Friedrich des N Zeit . We, Ae ll 

Aemterverzeichniss fiir die Verwaltung der Zölle. . . . . . . . 65 

Ahlfeld, Friedrich. Erzählungen fürs Volk. . . . . . . . . . 120 

Albrecht, Gustav. Geschichte der Elektricitét. . . . . oo K 

» J Verordnungen über Rangverhältnisse, Megegelder .. 65 

Alexis, Willibald. Der falsche Woldemar ......... . 121 

m * Der Roland vor Berlin . . . ., . . . . . . 10 

4 5 Der Wśrwolf .... ee ee 

5 s Die Hosen des Herrn von Bea + ee) 

Allgemeine Dienstanweisung für Post und Telegraphie . . . . . 83 

S Gerichtsordnung fiir die Preussischen Staaten . . 3 

Allgemeiner Postvereins-Vertrag . . . ee er 2: 

Allgemeines Landrecht für die ren Beten „aa BRE 

© Verzeichniss der Telegraphenanstalten . . . . . . . 98 

Altpreussische Monatsschrift . . . . TE a 
Altsmann, R. Das Recht des Bürgerlieken Gestiva : Ola 

Ambrassat, A. Die Provinz Ostpreussen. . . Big ZSZ! 

Amtliche Nachrichten des Reichs. Versichern 4 R zaa «OO 

s 7 über das Deutsche -Reichsschuldbuch . > « 280 

o „ Preussische Staatsschuldbuch . . . 69 

E Bok über die Weltausstellung in Chicago 1898 . . . 106 

Amtsblatt der Kóniglichen Regierung zu PORODZIE AP + e « CRGO 

% des Reichs-Postamts etc . . . . w w PRZ 

Andersen, H. C. Sämmtliche Märchen. . . . . . . . . . . . 120 

Andree. Allgemeiner Handatlas . . . DN e l 

» » Dr. Carl. Geographie des Welthandels E a ee 

» , R. Robinsonaden . . TA rn er 

De von Löthstellen und en Ser « 5 dil 

Anleitung zum Bau elektrischer Haupttelegraphen- etc. RAE 
2 zum Erlernen des Arbeitens am Hughes-Apparat . . . 93 
> zur Anfertigung von Berichten etc.. . . . . . . . „, S4 


134 Alphabetisches Verzeichniss. 


Annalen der Physik und Chemie 

» des Deutschen Reichs fiir E 
Anstellung verabschiedeter Offiziere . : 
Anweisung zum Messen von EE ś 
zur Aufsuchung von Fehlern in tenisa mae 
graphen-Leitungen . 
zur Ausfiihrung der Linien- rad es Aa 
8 „, Behandlung des Hughes- Apparats 
Anzengruber. Der Sternsteinhof . ; e 

= Feldrain und Waldweg . 

Apparat- Beschreibung der be 
Arbeiterversorgung. Die i Wo @ 
Archenholtz, J. W. von. Geschrei geg a Krieges 
Archiv für Eisenbahnwesen 


HI 


” 


e Hr 3 (Gesammt-Inhaltsverzeichniss) . 
» . n Post und Telegraphie . : 2 
Arendt, Dr. Rudolf. Anorganische Chemie > 


Armstedt, Prot. Dr. Richard. Geschichte der Stadt EE i ER | 


S , Dr. Richard und Fischer. Heimathkunde von Königsberg 
eeh Bilderatlas nebst Text . e e en de? 
Auerbach, Berthold. Barfüssele : 
Dramatische Eindrücke 
> M Sämtliche Schwarzwälder Denise 

o ‚Dr. F. Dynamoelektrische Maschinen : 
Aus meinem Leben. (Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen) 
Aus Persien. Autzeichnungen eines Oesterreichers . 
Aus unserer Vater Tagen . > zak 
Auszug aus einem Bericht iiber CS ec in grösseren 

Städten 


H DW 


Bade und Otto. Der Skalpjäger . 
Baden. Entwickelung des Postwesens in 
Baenitz, Dr. L. Lehrbuch der Chemie und e 2 
Baessler, Ferdinand. Sagen aus der deutschen Geschichte . 
Bahmann. An der römischen Grenzwart 

» An des Reiches Ostmark 

5 ` Das Kreuz im deutschen Walde 

Se Gott will es : 

s Im Strome der EE 

= Um des Glaubens willen. 

A Um Krone und Reich mac 

Unter dem Grossen Kurfiirsten . 5 

Paranie tür die Nebeneisenbahnen DENSAS v vom Së 7. 1892 


Seite 


111 


120 
120 


117 
101 
102 


117 
85 
21 

120 

119 

119 

119 

119 

119 

119 

119 

119 

102 


| Alphabetisches Verzeichniss. 135 
Scite 
Bahnpolizei-Reglement vom 30. 11. 1885 . . . . . . . . . . . 101 | 
Bahnpostwagen. Elektrische Beleuchtung der . . . . . . . . 8% | 
Baker, S. W. Der Albert Nyanza . u... m zn ut | 
Balbi, A. Allgemeine Erdbeschreibung .-. on ee e EH 
Barth, Dr. Heinrich. Reisen in Nord- und E e 
Bastian, Dr. Adolph. Geographische und ethnologische Bilder . . 27 
Bauer, Dr. W. Geschichte der Philosophie . . . . . . . . . 1 
‘ Baukunde. Handbuch der . . . "(ma a 4 te © en 
Baumbach, Dr. Carl. Staats- LSA ZEE Gs wadi |; 
Baumgarten, Dr. Joh. Die aussereuropiischen vaer ees A 
Baumgartner, Alexander, Island und die Faröer . . . . . . . 2% i 
Bauordnung für Königsberg (Pr.) vom 10. 3. 1887 . . . . . . . 65 | 
„ Stadt-Fernsprecheinrichtungen, . . . . . . . . 97 | 
Bechstein, Ludwig. - Märchenbuch . . s s s a . e s . . . „ 183 i 
Becker, August. Aut Waldwegen .......... e 121 
7 > Das alte Bild 07 8 © A. 6 a 6 © JAAN 
A E. Die Sonne und die Planeten . . +. GO 
Beheim-Schwarzbach, Dr. Max. Colonisation in Takano +. © » WEŃ 
Beitzke, Dr. Heinrich. Geschichte des Jahres 1815 . . . AN 
Benischke, Dr. Gustav. Magnetismus und Elektricität . . . . . 22 
Benthin, J. Lehrbuch der Sternkunde . . . * «4 EE 
Bericht iiber die Ergebnisse der Stone Blstwerwaltttg eee MEA 
Berichten. Anleitung zur Anfertigung von. . . ee | 
Berlepsch, H. A. Die Alpen in Natur und Lebansiiiaear eee Se | 
Berndt, R. von. Deutsches Flottenbuch . . . . . . . . . . . 117 | 
Bernstein, Dr. A. Naturkraft und Geisteswalten . . . . . . . 2l | 
2 4 Naturwissenschaftliche Volksbiicher . . . 21 
Beschreibung der in der Reichs-Telegraphenverwaltung germa | 
lichen Apparate . . . Eo. 0, 008 | 
Besondere Ausgabe des Wen Ge e. Se E . . "E | 
Bestimmungen über den einjährig freiwilligen Dienst. . . . 65 
Betriebsordnung tür die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. 7. 1892 102 
Beyer, ©. Grethenwäschen . . . DEEN a O 
Bezzenberger, Dr. Adalb. Die. Korische Nektnne u «+ ee „ABNNIZR 
Bibliothek des Reichs-Postamts. Katalog der . . . s a 
Bickmore, Albert S. Reisen im Ostindischen Geelen DEET 7 
Biedermann, K. 30 Jahre Deutscher Geschichte. . . . . . . . DÉI 
s e » Mein Leben JAT Vane... Gate «AMORE «6,982 
Biernatzki. Die Hallig . . . +. af am MW 
d Bird, Isabella L. Unbetretene E ER in ër T OEP O 


Bismarck, Otto.von. Gedanken und Erinnerungen ...... . 54 


136 Alphabetisches Verzeichniss. 


Brauchitsch, M. von. Die neuen Preussischen Verwal seine 65 
Braun. Lehrbuch der Staats- und Rechtswissenschaft für Postbeamte 66 


Seite 
Bismarck-Denkmal für das Deutsche Volk . . . . . . . . . . 111 
Bismarck in Frankfurt. . . . "Gadu 2 BENRO" arka en; 
F e Peter Pa Bala ET a so AG” on Z 
Pa Versarlles a EE en ne i A1 
s nach dem ne 
e unter drei Kaisern. . . 205 ee cog | 
» , zwölf Jahre deutscher Politik EE |; 
Bismarcks gesammelte Reden . . . ey SE Er. 3 
Blanc, L. G. Natur und Geschichte der Erde . ere Mewes o a 
Blankenburg, R. Das Erbe... . . . . . . . . . . . . . 190 
„ Der Weidenhof . . . a soo Soe 
Blasendorf, Dr. Carl. Der deutsch- nische Be ee A 
A Gebhard Leberecht von Blücher . . . AN 
Bley, Fritz. Deutsche Pionierarbeit in Ostafrika . . . . . . . 88 
Blitzgefahr, Die . . Ae EE, E 
Bluntschli, Dr. J. C. Dose Saale NA era ER ae 3 
Bode, Wilh. Die italienische Plastik . . . Sr h 
Bodenstedt, Friedrich. Vom Atlantischen zum "Stillen e. Bes. 23 
Bóckh, Richard. Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet . . 65 
Böhm, Eduard. Utem Bernsteenwinkel . . . . "<=: 8 
Bóhner, Dr. Aug. Nathanael. Leben und Weben der Naar 2 tes 
Bótticher, Adolf. Die Baudenkmäler Ostpreussens. . . . . . . 106 
s „ Anleitung zur Pflege von Denkmälern . . . . 106 
Boguslawski, A. von. Das Fahrrad. . , . . 5 0 AIR 
Bois-Reymond, du. Culturgeschichte und Nature econsenae oie 7 
Boltz, Dr. August. Lehrgang der russischen Sprache . . . . . 18 
Born und Moeller. Handbuch der Pferdekunde . . . . . . . . 101 
Bortfeldt, Julius. Sternkarten für Seeleute und Reisende . . . . 22 
Brandt, E. Lehrbuch der Eisen-Constructionen . . . 105 
S Carl. Reise-Eindrücke aus dem Südosten (Ungarn ete.). . 27 
> H. Alte und neue Bilder aus Masuren . . . . . . . . 28 
Brehm. Thierleben . . . fe 0 EE eee 15 
Briefpost-Tarif, Briefporto- Tarif ZDZ 84 
Brix, P. Wilh. Zeitschrift des deutsch- EE Telegraphen- Vero 93 
Brockhaus. Conversations-Lexikon . . . . . . See EE i 
s Kleines Conversations-Lexikon . . . . . . . . . . y 
Broglie, von. Memoiren Talleyrands . . . . . . . . . . . . 52 
Brommy urd von Littrow. Die Marine . . . ee 2100 


Brosius, J. Wörterbuch der een Mala ec MBL 


Alphabetisches Verzeichniss. 137 | 


Seite 
Brunner, A. Schlecht Deutsch — 2 2) eee el 
Buch der Erimdungen, Das . ee « « . „1 AARAJENIE.. 108 
Büchner, Dr. L. Natur und Geist . . . . . . . . . . . . . 8 
> J. Kriegserlebnisse 1870—71 . . . . . . . . . . . 117 
Bülow, F. J. von. Deutsch-Siidwestafrika . . . . . . . . . . 34 
Bürger, G. A. Münchhausen . . POPE BU 
Biirgerliches Gesetzbuch fiir das nee eke Boh + a a 
Biixenstein, Georg W. Unser Kaiser (Wilhelm IL.) . . . . . . 54 
Buff, Dr. Heinrich. Physikalische Mechanik . . . 5 
Bujack, Dr. Georg. Zum Andenken an den Kbg’er Landtag 1813 = 54 
Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes .. . To a e 
Buresch, E. Das Imprägniren won Hólzen . . . . . . . . . 105 
Busch, Moritz. Unser Reichskanzler . . . . . . . . . . . . 47 
Bussler, W. Aus meinem Kriessleben . . . . . . . » . . H 
C. 
Cannabich, J. G. Fr. -Lehrbuch der Geographie . . . . . . . . 28 
Canter, O. Aufgaben aus der Telegraphen-Technik . . . . . . 98 
F Der technische Telegraphendienst. . . . . . . . . 98 
5 Die Haus- und Hotel-Telegraphie . . . . . . . . . 16 
| Ę Die Technik des Fernsprechwesens . . . 97 
| s Leittaden zum Selbstunterricht im ER "Tele: 

graphendienst . . s. ou 
Carl, Dr. Ph. Zeitschrift fiir EE Hlektricititslehre 2. BABIE 
Carletto. Von Leipzig nach der Sahara . . . SEP. 29 
Carlowitz, von. Aus dem Zeitalter der E EE E 
» Unter Kaiser. Maximilian . . . . . . . . . . 119 

Carlyle, Thomas. Die Französische Revolution . . . . . . . . 58 | 

= Geschichte Friedrichs M. . . . 2 . A7 | 

Casati, Gaetano. Zehn Jahre in Aequatoria . . . | a | 
Caspar, Dr. Paul. Das Preussische EE Sun TZ 
Cauer, Wilhelm. Betrieb der preussischen Staatsbahnen . . . . 108 
Centralblatt für das Deutsche Reich. . . . . . . . . . . . . 66 
Chavannes Jos ellie Saharaa -n a 288 
Chuquet, Arthur. Der Krieg 1870/71 . . . . . . . . . . . 54 
Claudius, Matthias. Der Wandsbecker Bote. . . . . . . . . . 117 
Clausius, R. Ueber die Energievorräthe der Natur . . . . . . 15 
Cohn, Prof. Gustav. Nationalökonomie des Handels . . . . Gë 


10 


138 Alphabetisches Verzeichniss. 


Conrad, Georg. Der Grafentitel der Dohnas 
S » Preussisch Holland einst und jetzt. 


Controllbüreau der Post-Anweisungen. Instruction für das . 


Cook. Der Weltumsegler . 
Cooper. Der letzte Mohikan 
5 Der Pfadfinder 
% Der Wildsteller . 
> Lederstrumpf . . 
Cotta, Bernhard. Briefe iber Humkolie nes 
Crole, B. E. Geschichte der deutschen Post 


Dahn, Felix. Deutsches Rechtsbuch h 
Dambach, Dr. Otto. Das Telegraphen- Strafrecht, 
” ” Fiinfzig Gutachten über Nachdruck 


73 u 


5 Gesetz iiber das Postwesen vom 28. 10. 1871 . 


Daniel, Dr. H. A. Kleineres Handbuch der Geographie 
Daniel und Volz. Das deutsche Land . d 
Deisenhammer, Dr. Carl. Meine Reise um aie! Welt 


Denkschrift über die Pflege der Kunst an den öffentl Bauwerken - 


» T „ Wirksamkeit des elektrotechnischen Vereins 


A zur Einweihung von Postgebäuden sk 
Denkwiirdigkeiten aus dem Leben des Grafen von Roon . 
Deutsche Monatshefte. - SE 
Deutsches Handelsarchiv . . . nz 
Deutsch-französische Krieg 1870/71. Der . 

Deutschland und seine Kolonien : 
Dickens, Charles. David Copperfield Pa, 
3 A Fin Weihnachtslied in Prosa . 
Dienstanweisung fiir das Fernsprechwesen 
5 » » FPostanweisungsamt 


n „ die Bagagen, Munitionskolonnen = . 


5 » » Localbaubeamten 

„ Postagenturen . 

„ Post-Bauräthe . 

3 „ Posthülfstellen ER SE: 
> » Post und Telegraphie. Allgemeine 
„ Post-Unterbeamte a 


Seite 
54 
54 
86 

117 

121 

120 

120 

120 
28 
84 


73 
76 
74 
13 
28 
33 
28 
105 
105 
84 
54 
66 
68 
47 
35 
124 
121 
96 
84 
80 
106 
84 
84 
84 
83 
85 


Alphabetisches Verzeichniss. 139 


Seite | 
Dienst-Instruction fiir die Kgl. Telegraphen-Verwaltung. . . . . 97 | 
d » 5, Ober-Postdirectionen . . 83 | 
| e » 9 Telegraphen-Directionen des eee j 
| Bundes... . . =: SEENEN i 
| » Postexpediteure . . ee DE eo i 
Dieterici, C. F. W. Handbuch der Statistik s a/a « Ei | 
Dillmann, C. Astronomische Briefe. . . . . . . s . « . . . 21 I 
| von Dincklage-Campe. Kriegserinnerungen. . . . . . . . . . 11 | 
| Dingler’s polytechnisches Journal. . . . . vi Af EE | 
Dippel und Masius. Die gesammten EE Ee i 
Dittmar. In Nürnbergs Mauern . . 11, 
Dittrich, Max. Helden und Führer dee Saska Volkes s ee 43383 
| Documents du congrès postal . . . MAME ow A 
Dorn, A. Aufgaben der Eisenbahn- Politik 9.24 e Gea 
| „ Alexander. Die Seehäfen des Weltverkehrs . . . . . . . 35 
Dreger, A. Berufswahl im Staatsdienste . . . . . . . . . . 10) 
j Droysen, Joh Gust. York von Wartenburg . . . . . . . . . 49 
| Drummond, Henry. Das Beste in der Welt . . . . . . . . . 118 
Dub, Dr. Julius. Der Elektromagnetismus . . . WZOROWO SE 
5 Die Anwendung des Elektromagnetismus . ee. > 
Dufayel, Carl. Durch Eilboten. . . . ||: 
Dullo. Der een ee en, 
Duncker, Max. Geschichte des Alterthums . . . 49 
Dunger, Dr. Hermann. Worterbuch von Vater KEEN 
Fremdwörter ek eet 


A 5 Das Fremdwórterunwesen . . . . . . . H 
Duruy, Victor. Geschichte des Römischen Kaiserreichs . . . . . 49 


| E. 
Ebeling, Adolf. Napoleon III. und sein Hof . . . . . . . . . 58 
Eberhardt, Fr. Das Wagenpferd und die Fahrkunst . . . . . . 101 
Ebers, Georg. Cicerone durch das alte und neue Aegypten . . . 28 
A 3 Josua ba: 6 so ENEE E e 
s a Kleopatra . . . PIESZE 
Echo der Todesbotschaft Kaiser Wilhelms im ee See oe 
| Effenberger. Miinzreform und Bankwesen . . AE E 
Eger, Dr. H. Eisenbahnrechtliche Ecke EE o zai ge E 


| Ehlers, Otto E. Im Sattel durch Indo-China. . . « . « « « - 33 


IOS 


140 Alphabetisches Verzeichniss. | 


Scite 

Ehrenberg, Hermann. Italienische Beiträge zur Geschichte Ost- 
preussens . . . ue tee uoaczzczg MIT 
Eichhorn, C. Friedr. Das deutsche EE a> EE 
Einjährig freiwilligen Dienst. Bestimmungen über den . . . . . 65 
Einkommensteuergesetz vom 24. 6. 91 . . . . . . . . . . . . D 
Einrichtung des Telegraphen-Ingenieurbiireaus . . . . . . . . 98 
Einsiedel. Ausübung des englischen Hufbeschlages . . . . . . 101 
Eisenbahn-Gütertarif. Der einheitliche deutsche. . . . . . . . 101 
PIĘPNEEMNECIONM, Zur 2 | ©. sae ee re, ID 
Eisenbahn-Verwaltungen. Zeitung des Vereins Deutscher . . . . 102 
Eisenbahnwesen. Archiv für . . Si Ee || 
Eisenlohr, Dr. W. Lehrbuch der Physik E Gig Acte. AD 
Elektrische Beleuchtung der Bahnpostwagen . . . . . . «8 
Elektrotechnische Bibliothek. . . . . . . . 2 2 . . . . . . 16 
R EE cymes 4 eS oe ae ag eee 
A EE es 
Elektrotechnischen Vereins. Wirksamkeit des. . . . . . . . . 10 
Elm, Hugo. Wissmanns Reisen durch Afrika . . . a a O 
Elsass-Lothringen. Entwickelung der Post und Ee m. 40 
Elster, Dr. Ludwig. Wörterbuch der Volkswirthschaft . . . . . 69 
Embden, Ludwig von. Heinrich Heines Familienleben . . . . . 8 
Emin-Pascha. Reisebriefe . . . re: S 
Endemann, Dr. W. Die Haftpflicht fig Eee ZEE. 01 
Engel, Dr. Die deutsche Industrie 1875 und 1861 . . . . . . . 66 
z » E. Das Zeitalter des Dampfes . . . . NO 6 
» Eduard. Der Zonentarif . . . . 29. 2... ep 
» Friedrich. Der Pferdestall „00% 22.22 20 2% 101 
EE .- „a se ao ee 2. ŚMIE 
Entscheidungen des Reichsgerichts . . . . < DARY - ZE 
Entwickelung des Postwesens im Kónigreich Se >= 5 JEDNE 
z K $ in Baden . . . eee u er. SS 
o 3 3 in Ela Lohuec a: eras i! 
Erckmann-Chatrian. Geschichte eines Conskribirten von 1813 a<« 25 
Erdkunde. Verhandlungen der Gesellschaft für . . . . . . . . 38 
Erdstromaufzelchnungćn. ON 7. 0097 4 e 208 
Erfindungen: “Wismiswemeder 2003 6. a +... + - IO 
Erginzungen zum Seminar-Lesebuche . . . . . . . . . . . . 118 


Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung . . . . . 66 


Alphabetisches Verzeichniss. 141 | 
] 
Seite | 
Erinnerungen an Kaiser Wilhelm I. . . . . 2 2 2 2 . DÉI 
Ernenerte Postordnung von 1782 . . . . a e e s a « e . + 87 | 
Ernst II, Herzog von S.-Cob -Gotha. Aus meinem Leben . . . . 49 
Evers, Ernst. Goldkórner - . . . . 2 « +. 2 a » » . .„ . 194 
"IEF Heimwirts . . . "KAREN r. - "104 | 
R. 26; Unter Tannen und Pia NEA GADA: | 
| 
ai 
Faber, Dr. Carl. Die Haupt- und Residenz-Stadt Königsberg . . 28 
Fahrpost-Tarif für das Ausland . . . er Ae, ET 


Falkson, Ferdinand. Nordostdeutsche Städte >>... 208 
Faulhaber, Bernh. Postwesen in Frankfurt (Main) . . . . . . 85 


Faulmann, Carl. Geschichte der Schrift . . . . 2 . . . . . . 111 
beier DĘBNO . . . e s s so so so ro e soso r a e e 85 
Peiner Ordeessaus 1870/71 . . . . . . . 1 1 r T sn 
Feldpost 1870/71. Die norddeutsche . . . . . . BN 
Welizug von 1666 im Deutschland. Der . « « . . » . . . . . 54 
Feldzuge 1870/71 Post und Telegraphie im . . . . . . . 87 
Felsen, Hans. Das Buch des deutschen Arbeiters . . . . . . . 118 
Fernsprechwesen. Dienstanweisung für das . . . . . . . . . 96 
Fernsprechwesens. Geschichte des . . . . 2 2 « 2 »« m . « . 4 
Fiedler, Ladislaus. Die Zeittelegraphie . . . . . . . UN 
Finsch, Dr. Otto. Samoafahrten . . . 36 
Fischer, E. L. Grammatik der plattdeutschen Mandat im Bunka 12 
z Dr P. D. Aus Italien m 28 

P 5: Betrachtungen eines in Lo land A 
Deutschen . . . 34 
» s Deutsche Post- aad ieee raphen- EE DC 75 
e s Italien und die Italiener . . wo ge SE 
o A Post und Telegraphie im Welfrerkehr re MA 
e » Telegraphie und Völkerrecht . . . . . . . 98 
T Kuno. Goethes Faust. . . ees Gc 8 
Fitzner, Rudolf. Deutsches Kolonial- Hieńibuch «Au. PON GŁ 
Flex, Oscar. Pflanzerleben in Indien . . . . . . . . . . . . B 
Fodor, Etienne de. Das Glühlicht . . . . d 35. WEDE GA 
s M » Die elektrische E bn GY EE E UA 
” + 5 » elektrischen Motoren . . . 4 tw eS 
i a o o 7 M Verbrande aae ae es 


o s »  Kostenvoranschlige elektrischer Tiekfänlieen 


| 
| 
` 


142 Alphabetisches Verzeichniss 


Foe, de. Robinson Crusoe | 

a a sill Eulenspiegel . E 
Förster, Dr. Bernhard. Deutsche cnie am TREE 
Fontane, Theodor. Der Krieg gegen Frankreich 1870/71 . 


a A Der Schleswig-Holsteinsche Krieg . 
SE e Die Grafschaft Ruppin . 

nm y Grete Minde : 

” ” Spreeland 

” » Unwiederbringlich . 


Forberg, H. Das Strafverfahren in Preussen . 
Formularbeilagen zur Telegraphen-Dienstinstruction 
Fortschritte der Elektrotechnik . 

» * Physik von 1868 bis 1877 . 
Francois, L ert Geschichte der Befreiungskriege : 
Franke, Ad. Die elektrischen Vorgänge in den lernen en 
Franzius, Georg. Kiautschou . 

Franzos, Carl Emil. Aus Halbasien . : 
o ep Vom Don zur Donau . 
Frenzel, Carl. Deutschlands Kolonien , 
Freudenthal, Aug. Heidefahrten . : 
Freytag, Gustav. Bilder aus der Machen VEER 
a A Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone 
A A Die Ahnen 
A N Gesammelte Nuke 
o Soll und Haben 
Frick, Dr. J. Die physikalische ra 
Friedländer, Ludwig. Sittengeschichte Roms . 
Friedmann, Dr. S. Die Ostasiatische Inselwelt 
Friedrichson, J. Geschichte der Schifffahrt 
Frischbier, H. Preussische Sprüchwörter 


Frommel, Emil. Beim Ampelschein . : 
Be 4 Blatter von allerlei Ró: 8 
de o Die Gräfin . 
S ge Feldblumen 


E 5 In des Kónigs RO o 
> y Nach des Tages Last und Hitze 
' Treue Herzen . ` 5 
Führer auf den deutschen en ; 
a durch das Reichs-Postmuseum . 
Fuisting, B. Das Preuss. EE vom 24. 6. 1891 


Seite 
120 
124 
28 
49 
Su? 
28 
121 
28 
124 
13 
97 
18 
15 
49 
Up 


Alphabetisches Verzeichniss. 


G. 


Gätcke, J. Der zweite Telegraphenkursus für Postbeamte . 
Gaisberg, S. von. Taschenbuch für Monteure . 
Galakleidung der Reichsbeamten. Die . : 
Galle, Ludwig. Katechismus der Telegraphie . 
Galletti, J. G. A. Allgemeine Weltkunde 
Gattermann, C. Materialien zu den Postgesetzen A 
„ Postordnung und Postgesetz vom 28. 10. 1871 

Gaup, "B. Die Gesetzgebung des Deutschen Reichs 
Gebauer, Dr. Karl Emil. Wegweiser durch Samland . S 
Gebhard und Geibel. Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 

22 6. 1889 8 
Gebühren-Tarif für die EEN 
Geerling, Carl F. A. Der deutsche Aufsatz 
Geistbeck, Dr. M. Der Weltverkehr : 
Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preussen 
Georg, W. und Wanderley, G. Der Metallbau 
Geppert, C. E. Reiseeindriicke aus Spanien 
Gerichtsordnung fiir die Preussischen Staaten. Ee 
Gerland, Dr. Ernst Die ee der Elektricitat bei en 

Apparaten oe) ee 
Gerstäcker, Friedrich. Die Belle Sträflinge 

Die Colonie . : 

Die Flusspiraten 
Die Missionare . : 
Die Regulatoren in Kis 
Eine Mutter . 
Gold . 
i Hell und dana 
- Im Busch . 
Mississippibilder 
Nach Amerika 
Neuve Reisen durch die verdigin. Statek 
Reisen um die Welt 
Tahiti Ce 
Unter dem WEE, o o 
Unter den Pehuenchen 
chica des Hernsprechwesens g 
Gesetzbuch fiir das Deutsche Reich. pe GE B 
Gesetz-Sammlung für die Kgl. Preuss. Staaten 


n LL 


105 


120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
125 
121 

29 
117 
120 
120 
121 

94 

7d 

73 


| 
| 
| 


144 Alphabetisches Verzeichniss. 


Gessmann, G. Magnetismus und Hypnotismus ........ 17 

Gesundheitsbüchlein . . . > « ee | 
| Giesebrecht, Wilhelm. @ schichte dis deutschen Keberzeit / . 49 
Gillwald. Der Schützling des Abtes SEE ONES NEC 
; Glaser, Gustav. Magnetelektrische nee EE EE A8 
| Glaubrecht, Otto. Das Heidehaus . . . pers +2 ee 
| y » Das Volk und seine ie OWE Au, 0 122 
s 4 Das Wassergericht . . . . y a i ee IE 
| A „ Der Kalendermann vom Kabe. wz. aloe 
| a „ Wer iWeehielkorb aa. 2 « „ „. * „ «2 . MBA 
| T F Der Zigeuner Ee EE 
| R » Die Goldmikie Ee u. . Wee 
| k » Die Heimkehr. . . . . | « So a TO 
i mg » Die Schreckensjahre von aeren + EE AMA 
3 s Bim boses Jahn a... re 
| s DN Blachennd Segen . 0% „= « * w © Cl 
s Leiningen in Dorfbildern « o s «. . . - «= ADB 
i Gleim, W. DR Gesetz über Kleinbahnen . . . . 2.2.2.2... 
i Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länderkunde . . . . . . . . 29 
Gneist, Dr. Rudolf. Das englische Verwaltungsrecht . . . . . . 66 
| en A 5 Der Rechtsstaat in Deutschland . . . . . . 78 
i » Gesetz und Budget . . . — Ee 


l Góhring, o Die Helden des Deutschen Geer A 
Gópfert, Robert. Staatspost und Privatpost . . . . . . Bä 
| Górres, Dr. K. Die 2 es ee es ee 2 


Göthe. Ausgewählte Werke . . . 124 
| Götz, Dr. Wilh. Die Mer eee im RACE SÉ Welchandels e joa 
Gótze-Wiedemann. Arbeiter-Versicherungsgesetze . . . « . . . 69 
i Goldschmidt, L. Universalgeschichte des Handelsrechts. . . . . 69 
| Goldsmith, Oliver. Der Landprediger von Wakefield. . . . . . 122 
| Gordack, Walter. Wegweiser durch Königsberg. . . . . . . . 38 
4 Gottheif, Jeremias. Uli, der Knecht . . . . . . . . . . . . 119 
j F Uli, der Pächter . . . DORA sc AH 
| Gottschall, Rudolf. Die deutsche T E 7 
| Gratz, L. Die Elektricitét und ihre Anwendungen ...... 2 
4 Grahl, de. Kaiser Wilhelm der Grosse . . . . . . . . . . . 12 

Granfeld, A. E. Die Mehrfach-Telegraphie . . . u 7 


Grawinkel, C. Die allgemeinen Beten ee Auer . 94 


Alphabetisches Verzeichniss. 


Grawinkel, C. Die Telegraphen-Technik ; e 
= » Lehrbuch der Telephonie und ME d 
A und Strecker. Die Telegraphentechnik : 
4 d s Hilfsbuch fiir die EEN 
Grell, L Sammlung von General-Verfiigungen 
Grimm, Herm. Goethe a 
5 Jacob und Wilhelm. EN 
Se Karl. Postsparkassen . 
Groschuff, A, Eichhorn, G. und Denna: D H. Die mać 16 


SARA : 
Grosse, Oskar. Die Bene des Thee Ber: Te hen Bot 
wesens 


Groth, Klaus. Gage Werke : 

Grube, A. W. Streiflichter auf den een Spach. 
gebrauch . : NA 

Grundbesitzes im Deren Reich Hibah des. E 

Grundsätze für die Besetzung der Subalternstellen 

Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Bz. Kbg. : 

Guericke, Otto von. Experimenta nova Magdeburgica de vacuo RA 

Giissfeldt, P. Kaiser Wilhelms II. Reisen nach Norwegen. 


H. 


Haass, Dr. Friedrich. Der Weltpostverein . 

s o 5 Die Post und der Charite ie Einkünfte 
Hacker, E Lexikon aller Verwaltungsgesetze : 
Hacklinder, F. W. Das Soldatenleben im Frieden . 

e » » Krieg und Frieden . 

R » an  Reisenovellen 

» n»  Wachtstubenabenteuer 

Häckel, Dr. E. Natürliche Schöpfungsgeschichte 
Häusser, L. Deutsche Geschichte f 

s „ Geschichte der französischen a” 
Hagen, Otto von. Die fors:lichen Verhältnisse Preussens 
Hahn, Dr. Ludwig. Geschichte des preussischen Vaterlandes . 

e m eg Zwanzig Jahre 1862—1882 

» Werner. Friedrich Wilhelm III und Luise . 

Halke, H. Einleitung in das Studium der Numismatik . 
Hamelmann, Friedrich. Die Fahrkunst 


145 


Seite 


85 
85 
75 
117 
122 
109 
122 
15 
50 
52 
65 
117 
50 
117 
50 
101 


| 
| 
| 


146 Alphabetisches Verzeichniss. 


Handbuch der Baukunde : : 
„des Grundbesitzes im Mentee Rede : 
fir das Deutsche Reich 
4 „ den Wechselverkehr 
„ Post und Telegraphie : 
o über den Kgl. Preuss. Hof und Staat . 
Handelsarchiv. Deutsches ZK 
Hann, von Hochstetter und Pokorny. osa Brände 
Hartmann, Eugen. Dr. von Stephan „8 
» Hermann. Am rómischen Giza 
Hartpole-Lecky, W. E. Aufklärung in Europa 
A, » an  Bittengeschichte Europas 
Hassert, Dr. Kurt. Deutschlands Kolonien . 
Hauck, W. Ph. Die galvanischen Batterien PA 
„ an Die Grundlehren der Elektricitat . 
Hauff, Wilhelm. Lichtenstein . : 
Sämmtliche Werke 


” 


D 


y 


" 
Hebels Werke ' 
Heffter, D. A. W. Das a Nolo 
Heger, ©. Zum Gedichtniss des Apostels Adalbert . 
Heim, Dr. Carl. Die Accumulatoren . er 
Hellwald, Friedrich von. Centralasien 
Die Erde und ihre Völker 
Die Russen in Centralasien 

> 7 », Kulturgeschichte 

e D „ und Baer. Der E got 
Hendrichs, W. von. Prinz Wilhelm von Preussen . 
Hennicke, Ferd. Das Reichs-Postmuseum » 

ag $ Technisches Wórterbuch fiir OESCH aphie add Post 
Hensel, A. Masuren eRe: A A E a OE 
Herder. Ausgewählte Wele : 
Herrfurth, G. Gesetz, betreffend den SE vom 11 5. 1898 
Hertel. Die Preussische Ober-Rechnungskammer YE 
Hertwig, Dr. ©. H. Pferdekunde R 
Herz, Johann. Die Post-Reform im deutsch- Österreich, Pos Verdik 
von Hesse-Wartegg. Korea . 

Mr een Kahrten 

Hessler, Carl. Die deutschen Colonieen . 


” ” ” 


” 11 ” 


35 


d 
1 


Alphabetisches Verzeichniss 147 


Seite 
Heuglin, M. Th. von. Reise nach Abessinien . . 29 
Heyse, Dr. J. C. A. Ausführliches Lehrbuch der en Sprache 11 
4 w nm » Fremdwörterbuch . . u alas ee aie 
Hilgers, E. Bau-Unterhaltung in Haus und Hof oe Eeer 
Hiltl, Georg. Der alte Derfflinger etc. . . . . . . . «. . . . 122 
5 Ę Der Krieg 1870/71 . . . . «ae Oki ae 
Hirschberg, J Von New-York nach San Brancieso ow w o SOMA 
Hicker, Oskar. Die Erfindung der Buchdruckerkunst . . . . . 124 
s Märkiseh Blut a zu u: au, Sone seme Re 
Höfer, Edmund. Die Bettelprinzess . . u © || 
Honig, Fritz. Die Entscheidungskämpfe TE E A <.. Di 
Hoffmann, E. Das Telephon . . . . NE ee) 
> . Die Entwickelung des OE dc) AE: 94 
A „ Die Telegraphie auf der Berliner Gewerbe- fore 
stellung 1879. . . . . „7a AŻ 
5 Ein Stiick nationaler Asbelt i im Ee > <a 
Hoh, Dr EE Elektrieität und Magnetismus . . . . . . . 10 
Holleben, von. Deutsches Flottenbuch . . . . . . IO 
Holtz, Dr. W. Ueber Blitzableiter . . . 105 I 
Holtzendorff, Dr. Franz von. Encyklopadie de DL 73 
Holub, Emil. Sieben Jahre in Süd-Afrika . . . -...... 29 
Holzammer, J. Briefportoreform .. - +2) tr Seer 
Hopp, Fiiedrich. Grenadier-Regiment No. 1 1870/71 ae eee EA 
Horn, W. O. von. Franz Drake . « . . . . . . EE 
s » » » Franz Kerndórter . EECHER | 
F a) op edel NE. RE o 6 6 a EU | 
d and EA NOO o RPO 2 IGE) 
3 w » »  Lemgeld « . 2% Re E | 
be w » » Rheinische Doris 4.6 ewe: en RK 
FE e „0. . El 
er victor J; Net a WEZ". 0000 0 28) 
Hottinger, Dr. Chr. G. Der Krieg 1870/71 7%. . „w 2 
Hoyns, Georg. Die alte Welt . . . . + «4 48 JB 
Huber, Dr. F. C. Entwickelung des modernen EN ee 7) 
Hudemann, Dr. E. E. Geschichte des Römischen Postwesens. . . 86 
kHuhner, Otto, Statistische Tafel . . . . « wa aae ee) eee 
Hue de Grais. Handbuch der Verfassung . . . 2 . DÉI 


Himer, R. Der Postanwarter . ... « « «św es + os ALAN) 


148 Alphabetisches Verzeichniss. 


Seite 

„Hütte“. Des Ingenieurs Taschenbuch . . . . . NOZE | 
Hiittner, G. F. Beiträge zur Kenntniss des en EE 86 
» „ und Heidemann, F. W. Das Postwesen unserer Zeit 86 


als Apparat, Anleitung zum Erlernen des Arbeitens am . . . 98 
F EN Anweisung zur Behandlung ds . . . . . . . 93 
Humboldt, Alexander von. Ansichten der Natur . . . . . . . 19 
er a F Kosmos ... 29 

$ = » Reise in die Acuinoctialgogenden SE 
neuen Kontinents . . . 28 


Hummel, H. und Specht, F. E vom 31. 7. 1895 ST 


l. und J. 

Jacobsen, Nils. Die Post der Urzeit . . . . . . . . . . . . 86 
Jaffe, Paul. Der Briefbefórderungsvertrag . . . . . . . . . . 86 
Jahnke, Herm. Jürgen Wullenweber . . . SEJM « 122 
M e Kaiser Wilhelm der SEE SEM a a EE 
S n Up ewig ungedeelt . . . ur a SE E 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Peres yh. GR 
2 , Preussische, von 1873 bis 1875 . . . . 53 

Jameson, Tales S. ern und Erlebnisse im en 
Afrika o . . . e WALE GAR EE 
Janke, A. Rack aus Tsien Ee 28 
Japing, Ed. Die elektrische Kraftübertragung . . . . . . , 16 
Ę » Die Elektrolyse, Galvanoplastik et. . . . . . . . {6 
Jentsch, Carl. Geschichtsphilosophische Gedanken. . . 2.2.2.8 
Jephson, A. J. und Stanley, H M. Emin Pascha ...... 39 
ling. Handbuch für preussische Verwaltungsbeamte ... . . 66 
Ilwolf, Franz. Entwickelung des Postwesens . . 2 . 2 2 2202086 
Immermann, Carl. Der Oberhof . . . . . 222 2 2 . . . . 181 
Ingenieurs Taschenbuch („Hütte“) . . . . . . . . . . + « OE) 
Institutions de prévoyance etc. . . . ow GB 
Instruktion fiir das Controllbiireau der Pos: EN SE Een 
b über die Rechnungslegung der Ober-Postkassen . . . 86 
Internationale Telegraphenvertrige . . . . . . . . . . . . . 94 
Joachim, Joseph. Die Brüder. . . . . . . . . . . . . . 195 
Josting Der Wald . . . . . a a 69 
Journal des télégraphes . . . . . 1. Cr ran 94 


Journal telógraphigue . . . 1 .... rn 94 


Alphabetisches Verzeichniss 149 


Seite 
Jüllig, Max. Die Kabeltelegraphie . . . . » . . DN 
Jung, J. Der Weltpostverein . . . er! 
» p  Entwickelung des en E in da letzten 
25 Jahren. . . Ge E re jw EEN 
Justus, Th. In Schutt und gene Pas un es) ee ee 
K. 
Kämmel, Otto. Der Werdegang des Deutschen Volkes . . . . . 54 
Kallsen, Otto. Die deutschen Städte im Mittelalter . . . . . 88 
Kaltbrunner, D. Der Beobachter . . . . . « « . « . « ss 29 
Kane, Dr. Elisha Kent. Arktische Fahrten. . . . . . . . . . 117 
Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan . . . . . . . . . 29 
Katalog der Büchersammlung des Reichs-Postamts . . . . , . . 86 
» der Markensammlung des Reichs-Postmuseums . . . . . 86 
» des Reichs-Postmuseums . . . . . . +. ++ +++ + + (88 
Kayssler, L. Aus dem Hauptquartier . . . . . . . « « « « DU 
Keller, Fr. Eduard. Das Deutsche Reich . . . . . . . . . . 66 
r S 8 Mer Preussische staat. . © « 6 . 0 «w 38 
Kennan, George. Sibirien. . . NSE o 
Kerp, Heinrich. Methodisches RAMACH der E EE 
Klebs, Dr. Richard. Der Bernsteinschmuck der Steinzeit . . . . 50 
l Klee, Gotthold. Die deutschen Heldensagen. . . © so © w je IŻ 
iy Sieben Biicher deutscher EE «fe w m „ UŻE 
Kids Aeitsehrilt tur... « e EE UE 
Klein, Carl. Fröschweiler Chronik . . . . . 109 
» Dr. und Thomé, Dr. Die Erde und ihr Ee Beben + 29 
Kleiner deutscher Kolonialatlas. . . ea ee e 0 
„ und von Schrenk von Notzing. Tunis . . . . . . . . 80 
Kletke, Dr. G. M. Die Disciplinar-Gesetzgebung . . . . . . . 88 
Regulativ über Reisekosten . . . -. . . . + 66 


7? ” ” 


Klar near; C B. Bilder aus Oberigypten. e . . « . e e « « 3l 
Kniest, Philipp. Von der Wasserkante . . . . . . . . . . + 123 


T Wind und Wellen. . . . en Een EE 

Koch U. F. Formularbuch und EE EE GZ EL 
„ Br. ME Cholera. T a G PIB 
R. Ueber Giro-Verkehr . . . . OPAC CO) 


« 29 
| Koch-Breuberg, Friedrich. Drei Jahre in EACH. Boo acz A, 


| 
Kleist, Heinrich von. Michael es NE. «w 182 


150 Alphabetisches Verzeichniss. 


Kohler, Br. Die unterirdische Fernsprechanlage in Berlin . 
Königsbergs Aussehen und Leben vor 50 Jahren . 
Köppen, Fedor von. Die Hohenzollern und das Reich 

S 3 » Fürst Bismarck : 
»  Helmuth von Moltke . 
Unser Deutsches Land und Volk 

» wo w Wrangel. 
Kórner, Friedrich. Oben und unten 
Kórners Werke : 
Kohl, Horst Wegweiser Auch en GaGa a : 

» J. G. Die geographische Lage der Hauptstädte Boro, © 

Kohlfürst, L. Die elektrischen Einrichtungen der Eisenbahnen . 
Kollrack, Herm. Die Registratur 
Kolonialatlas. Kleiner Deutscher 
Kolonien. Deutschland und seine 
Kommunalabgabengesetz vom 14. 7. 1893 . ‘ e 
Koner, W. Zeitschritt der Gesellschaft fiir E EN 
Koppe, Dr. Carl. Die interessantesten Alpenbahnen 
Kossack, Ernst. Hildebrandts Reise um die Erde 
Krämer, J. Die elektrische Eisenbahn 8 S 
Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen. Aus meinem en 
Krahmer, G. Sibirien und die grosse sibirische Eisenbahn 
Krebs, Dr. G. Die Physik im Dienste der Wissenschaft 
Kreutzer, Ludwig. Die unheilvolle Erbschaft . 

A a Die Waldjungfer von Wildberg 

Martin der Stellmacher . 

Krickeberg, E. Heinrich von Stephan 
Der Krieg von 1870/71, dargestellt von Naeem ee 
Kronenberg, Dr. M. Kant : 
Kübeck, Max von. Reiseskizzen aus Norbinleriks : 
Kiihne. Ortschafts-Verzeichniss des Regierungs-Bezirks Königsberg 
Kugler, Franz. Geschichte Friedrichs des Grossen . 
Kuhn, Emil. Die Dienst-Uniformen der Postbeamten . 
Kutzen, Dr. J. Das deutsche Land . 


H 21 39 


L. 
Das Preussische Stempelsteuergesetz vom 7 3. 1822 
» 31. 7. 1895 


Labus, Leo. 


” te) ” ” ” 
Laekowitz, W. Das Buch der Thierwelt 
Landor, Henry S. Auf verbotenen Wegen . 


Seite 
96 
30 
52 

117 

119 

117 
50 

122 

126 
54 
30 
16 

111 
35 
35 
75 
30 
33 
30 


74 
75 
124 
35 


Wer 


Alphabetisches Verzeichniss. 151 
Seite 
Landrath, Ed. Die unterirdischen Anlagen fiir die Stadt-Fernsprech- 
einrichtung ineberlin TEE, Ge 
Landrecht, Allgemeines .. . 13 
Landwehr, Dr. Hugo. Charakteren aus Br neuen deutschen Gesch 53 i 
Langhans, Paul. Perthes Staatsbiirger-Atlas . . . . . . . . . 34 
Lansdell, Henry. Durch Sibirien . . a «6-80 
Lasker, Eduard. Zur Verfassungs- GEE EE sie a E | 
Ledroit, Dr. J. Polarforschung im Norden. . . . . . . . « . 88 | 
| Leixner, Otto von. Illustrirte Literaturgeschichte . . . . . . . 7 
Lemke, E. Volksthümliches in Ostpreussen . . . . . . . . . 80 
Lengenfeld, Theodor von. Skizzen aus Russland . . . o 80 


Lewandowski, Dr. Rudolf. Die Elektrotechnik in der maku e" 16 
Lewerenz, E. Hülfsbuch für die Telegraphen-Technik. . . . . 9 


Lewes, G. H. Goethes Leben und Werke . . . TETEE. 7 
Lexis, Dr. W. Erörterungen über die Wai irago er... 0 
Liebig, Justus von. Chemische Briefe . . . Bee... SIĘ 
Lindemann, Dr. Moritz. Der Norddeutsche Lloyd ve «© E EE 
Lindenberg, Paul. Berlin in Wort und Bild . . . . . . . . OD 
ei Das Hohenzollern-Museum in Berlin . . . . 50 

ode: Fr. Die preussische Wüste einst und jetzt . . . . - 35 | 
Linien-Instandsetzungs-Arbeiten. Anweisung zur Ausführung de: SC 
Lóper, Carl. Zur Geschichte des Verkehrs im Elsass. . . . . . 79 
Löthstellen und Endverschliissen. Anfertigung von . . . . . . 97 
Lohmann, Ferd. Die Post in Quedlinburg . . . 56 0 30 
| Lohmeyer, Dr. Carl. Geschichte von Ost- und W ona „ « A 38 
| 3 Karl. Herzog Albrecht von Preussen . . . . . . . 52 
Ludewig, Julius. Der Reichstelegraphist. . . . cys 34 
> M Die Telegraphie in staatsrechtl. Bandiana. DKG 
or Fe Elektrische Messkunde . . . DEE ` EE 
| Lübke, Dr. Wilh Grundriss der Kunstgeschichte BEE - M 
Liibsen, H. B. Einleitung in die Mechanik . . . . . . . . . 19 
ke » >» EE . . . . . . . . TO 
3 » » Lehrbuch der Analysis . . ee eee E 
e es 5 „ analytischen Geometrie eee ee 
| F EN 5 „ Arithmethik und Algebra. .... 15 
| R en 5 » , Elementar-Geometrie . . . . . . . 16 
e an 7 Trigonometrie . . « « « ss « « © 
Liipke, Dr. Robert. Cringe der Elektrochemie . . . . . . . 21 
Lullies, Dr. H. Landeskunde von Ost- und Westpreussen . . . . 34 


152 Alphabetisches Verzeichniss. 


Macaulay, Th. B. Geschichte von England . 
Mach, T. von. Technisches Wörterbuch für ët gen Past 
Martens, H. Der optische Maassstab ; 
Mahan, A. T. Der Einfluss der Seemacht auf die GES 
Manger-Neumann. Hülfsbuch zur Anfertigung von Bau-Anschlägen 
Manöver-Postordnung 
Manzoni, Alessandro. Die Verlobten : ; 
Matthias, Wilh. Heinr. Darstellung des E in ern 
7 8 > Ueber Posten und Post-Regale . 
Maxwell, J. ©. Lehrbuch der Elektricität ; ; 
Meier, Dr. Ernst. Die Reform der Verwaltungs- OM 
» » Theodor. Die Polizeigesetze im Bezirk Königsberg . 
Meili, Dr. F. Das Telegraphen-Recht . ee eae 
o +» an Die Anwendung des Expropriationsrechts auf die 
Telephonie . ; 
a ee Die Haftpflicht E eu : 
Meitzen, s: Die Statistik ‘ e 
Menzel, Woligang. Der deutsche Krieg im J aie 1866 : 
o ei Die letzten 12) Jahre der KAES 
1740/1860 . 
Me m Die wichtigsten EE TE 1860/66 . 5 
$ Geschichte des französischen Krieges 1870/71 
Merklinghaus. Reichsgesetze und Verordnungen 
Merling, A. Die Telegraphen-Technik : 
Messen von Telegraphenleitungen. Anweisung zum 
Mey, Gustav. Die Weltliteratur der Elektricitat . 
Meyer, August. Die Verkehrs-Vorschriften der Eisenbahnen . 
a Dr. Hans. Eine Weltreise 
e p 5; Ostafrikanische ke 
e » Moritz. Die neuere Nationalökonomie 
x » M. Wilh. Das Weltgebäude 
M Pa: Ge Die Entstehung der Erde 
en en er Eine Amerikafahrt 
n Franz Sales. Handbuch der Ornamentik. ć 
» Georg, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechtes 
Militär-Eisenbahn-Ordnung 
Miller, Dr. Conrad. Weltkarte des CHG ; 
Ministerialblatt für die gesammte innere Verwaltung . 


102 
30 
32 
67 
22 
21 

111 

105 
69 

101 
32 
67 


SS nn 
ee 


| 


Alphabetisches Verzeichniss. 


Mit der Waffe und der Feder 
Mittelstein, Dr. Max. Beiträge zum EES 
Mittenzwey, L. Gesetzeskunde GER? 
Mittheilungen aus dem Telegraphen- EE 5 
Möbius. Deutsche Göttersagen 
4 Die Nibelungensage . . 
Mödebeck, Herm. Die Luftschifffahrt . : : 
Möller, C. Landes-Postwesen in Mecklenburg- Schwein : 
Möllhausen, Balduin. Der Leuchtthurm am Michigan 
T Reisen in die Felsengebirge Nord- N 
Mohl, R. von, Das Deutsche Reichsstaatsrecht 
* ye aS Encyklopädie der Staatswissenschaften 
Mollweide, Dr. Richard. Auteurs francais . . 
Moltke, Helmuth von. Briefe über Zustände in der Türkei 18881 
? 4 »  Gesammelte Schriften . SÉ Kë 
Mommsen, Th. Römische Geschichte . 
Montagu, Irving. In West und Ost AE : 
Mosetig, Ritter von Moorhof. Erste Hülfe bei Unglücksfällen - 
Mousson, Dr. Alb. Magnetismus und Electricität . . . . . 
Mühlfeld, Julius. Am Schalter . 
Mühry, Dr. Adolf. Untersuchungen über die Theorie aer Wände 
Müller, Dr. C. F. Ueber die de recepto actio . : : 
= » David. Geschichte des deutschen Volkes 
is » Joh. Lehrbuch der kosmischen Physik. 
e A „ Physik und Meteorologie 
> E. 1 Telegraphenbetrieb in Kabelleitungen 
> » Die Inductionsstórungen im Fernsprechbetriebe 
5 Hans. Griechische Reisen und Studien . 
A W. Das Baurecht : 
3 Wilh. Deutsche Geschichte ; 
> 4 Fiirst Bismarck 1815—1885 . 
7 r Moltke 1800—1889 


Muschi, J. B. Alleweg gut Brandenburg .... 
3 » „ Deutsche Meister des Mittelalters . . 
S » » Die Hansa... ofge e 


4% „ » Jm Banne des awa „ogar 


109 


118 


122 
119 
119 
119 


ES 


154 Alphabetisches Verzeivhniss. 


N. 


Nachrichten betr. Anstellung verabschiedeter Offiziere 
Nachweisung über Kosten für Post- und „REEDA 
Nansen, Fridtjof. In Nacht und Eis 5 
Nationalökonomie und Statistik. Jahrbücher für 
Neelmeyer-Vukassowitsch, H. Russland . 
Nehrung. Vorgeschichte der kurischen 3 
Neuerungen in der Einrichtung von zl as ś ; 
Neumann, Gustav. Das Deutsche Reich in geograph. Sege 

3 d Geogr. Lexikon des Deutschen Reichs 

D R. Gebäude fiir den Postdienst . 

éi Robert. Ueber den Backstein 
yon Neumann-Spallart, Dr. F. X. Production in gës Weltw se 
Neumayer, August. Die Laboratorien der Elektro-Technik 

A Dr. Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen 
Neuwirth, Joseph. Der Kampf um die Währung 
Nieden, Dr. Jul. zur. Der Bau der Strassen etc. . 
Nietmann, W. Atlas der Eisenbahnen Frankreichs . 
Noé, Heinrich. Wanderungen in dem österreichischen Er ande 
Nöbels, J. T. Haupt-Constructionstheile der oberirdischen Tele- 

graphenlinien : 
Nohl, A. Das Posthorn : 
Nordahl-Johansen. Wir Padout ; 
Norddeutsche Feldpost 1870/71. Die : 
Nordenskiöld, A. E. von. Umsegelung Rees. 
Nordheim, Josias. Die Schneckenpost . 2 
E Stadt- und Doreen 

aed pont. Die zweite Deutsche, 1869—70 
Nystrom, C. A. Rechen-Aufgaben aus der Elektrieitäts- rane 


0. 


Oberholtzer, Dr. Ellis Paxson. Staat und Zeitungspresse . 
Oberländer, Richard. David Livingstone ee 

> M Von Ozean zu Ozean e : 
Ober-Postkassen. Instruction iiber die Rech ieee de ` 
Oelsnitz, von der und Lankenau, von. Das heutige Russland 
Oesterreichisches Post-Stammbuch ....... 
Olshausen, Dr. Justus. Strafgesetzbuch . . . e 
Oncken, Dr. W. Unser Heldenkaiser 


S sita 
(D 
87 
35 
66 
30 
34 
97 
30 
30 
106 
106 
67 
17 
19 
69 
101 
30 
30 


96 
111 
35 
87 
30 
122 
125 
25 
95 


69 
118 
125 

86 

30 
111 

74 

54 


Alphabetisches V erzeichniss. 155 


Seite 
Oppel, Dr. Carl. Städtegeschichten . . . « s < 2 + « « + . © 109 
Ordensliste. Königlich Preussische . . » . « 22 +. «. « « . 66 
Ostpreussisches Provinzialrecht . . . . . 4 
Otto, Dr. Fr. Jul. Ausführl. Lehrbuch der E, GE "20 
„ Franz. Das Tabakskollegiam . . . . 2 « « « e e » e 128 
P. | 
Paasche, Dr. H. Kultur- und Reiseskizzen aus Nordamerika . . . 34 
Pecketpost-Tarif -. «+ epee. 06 sakes GORA 
Palleske, Emil. Schillers Leben und Werke . . . . . . . . . 7 | 
Passarge, L. Aus Baltischen Landen. . . . . . . . »« . . . 80 
e „ Schweden . . . "EE. A . EE 
Pederzani-Weber, J. Die Nuk . T: e E « MDE 
Perrot, F. Deutsche Monatsschrift für Bel en. 
S „ Penny-Porto-System . . . ow ew = e T 
Perthe, Justus. Karte des Deutschen Rei a a > DD 
5 M Staatsbürgeratlas « . . se. NWA. „JARE 
e EE Ee 
Pertz, G.H. Aus Steins Leben . . . . = e = 1 « s e o » e BL 
Perutz, H. Industrie der Mineralóle . . . . . . . . . « e 106 
Peschel, Oskar. Völkerkunde . . . ai" OL 
Petermann, A. Mittheilungen aus Penis s 4 > ARGE ae GIL 
Peters, Dr. Carl. Das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet . . . 34 
A "PT Die deutsche Emin-Pascha-Expedition . . . . 83 
Pfaff, Friedr. Sachregister zum Reichsgesetzblatt et. . . . . . © 
Pfaundler, Dr. L. Miiller-Pouillets Lehrbuch der Physik . . . . 21 
Pfeiffer, Ed. Eigenes Heim und billige Wohnungen . . 106 
i Pfeil, Richard von. Erlebnisse eines preussischen Gini im 
türkischen Kriege 1877/78 . s - s + 1 + 1 + Dä 
Pfitzner, H. Die elektrischen Ss age ZE. ee ZAB 
Pflug, Ferd. Der Verurtheilte . . . « +: . « + « « « . . . . 128 
ss Se Hans Joachim von Zieten . . ESEE 
Pflugk-Harttung, Dr. J. von. Krieg und Sieg un NP: 
Philipps, Dr. Josef. Der Sauerstoff . . . + HATE 120 IE 
Philippson, Martin. Friedrich IL . . . . 4x SMAJESR BOB 
Pichler, Luise. Die Schreckenstage von Awol bers + 4 «790 dal 
Pieper, Dr. Richard. Volksbotanik . . . . s « « 1 « « + « . 22 
Bitch Gudwig. Marokko . . « « + 6 E = JSW “ol 


11% 


156 Alphabetisches Verzeichniss. 


Piloty, Dr. Robert. Arbeiterversicherungsgesetze . . . e. 080 
Ploetz, Dr. Carl. Schulgrammatik der franzósischen Sprache soo AĘ 
Pöhlmann, Robert. Aus Alterthum und Gegenwart ...... 8 


Portotaxe . . « . AMATO 
Poschinger, E von. Kaiser Friedrich . . . . . . . . 54 
Postagenturen. Dienstanweisung fir . . « . . . . . . . . . 84 
Postanweisungsamt. Dienstanweisung für das . . . . . . . . 84 
Post-Bauräthe. Dienstanweisung fiir . . . . . . e a . . . . 84 
Postdienst-Instruction . . eee. ka Een, A 88 
Postheft fiir Schule und EE e EE EE EE ET 
Posthornklänge . . . . . . DEN Acz a a 
Posthülfstellen. E weine Pure re e wet 
Post-Lexikon .. . DEE 
Postordnung, erneuerte ma ec Oe von 1782 ee ee ee ee 
Postorte ausserhalb Deutschlands. Verzeichniss der oar te a Le] 
re ohne Zoll- und Steuerstellen. Verzeichniss den ee rn 
Poststammbuch . . ‘ ś< a ee Ml 
Post- und en Dereden Reichs: Bee, d deu SE 
» » Telegraphenanstalten. Verzeichniss der. . . . . . . 88 
» m Telegraphengebäude. Kosten für. . . . . . . s.. 87 
„ «) lelegsraphie endbuen tur. . Foe ws ee ww „088 
s > im Beldzuge 1870/41. . „ww „ « » 0 EEWEŃ 
Post-Unterbeamte. Dienstanweisungen für . . . . . Hä 
Postvereins. Protocolle der ersten Conferenz des . . . . . . . 87 
Post-Verordnungen aus den Jahren 1655 bis 1707 . . . . - . . 87 
Pressentin, Botho Yon. Strassburg unser! . . . . . . . . . 126 
Preussische Jahrbücher 1873 bis 1875 . . « e . 1 » . . Dë 
Preussisches Jahrbuch 1860 bis 1861 . . . . Wł |< EE 
Preyssinger, Ludwig. Astronomischer Biläsratläs ee ee 
Protocolle der ersten Conferenz des Postvereins ........ 87 
Provinzialrecht. Ostpreussisches . . . . „(4 
Prutz, Dr. Hans. Aus des Grossen Ewen, Leen 161 „ . 54 
„ Hans. Die Albertus-Universität zu Königsberg . . . . . 58 
0. 
Quetsch, Franz H. Das Verkehrswesen am Mittelrhein . . . 19 


on » Geschichte des Verkehrswesens am Mittelrhein 79 


Alphabetisches Verzeichniss. 


R. 


Raabe, Wilhelm. Der Hungerpastor . ; : 
Die Chronik der Sperlingsgasse : 
e Pfisters Mühle . : 
Raddatz. Der technische TE or IC] 
Rammler, O. F. Universal-Briefsteller 
Ranke, Leopold von. Deutsche Geschichte . 
y „ Geschichte Wallensteins 
Rathke, M. Die Preussische Stempelsteuer . 
Rathschläge für die Vorbereitung zur höheren Verwaltungspräfung 
Ratzel, Dr. Friedrich. Politische oo SITE 
p 3 Vólkerkunde e : 
Friedrich. Stadte- und Eeer aus Nordamerika 
e Wandertage eines Naturforschers gle 
Ran, Dr. Carl Heinrich. Lehrbuch der politischen Oekonomie 
Rausch, Wilhelm. Handbuch für er : 
Rauschen. Stammbuchblätter : : 
Ravit, Julie. Wie kommt man mit WER GRE aus 
Reclam, Carl. Der Leib des Menschen 
Recueil de renseignements etc. : s" 
Reglement fiir den internationalen DEER » 
Regnault-Strecker. Kurzes Lehrbuch der Chemie . 
Reichsbeamtengesetz Das : ma a 
Reichsgerichts. Entscheidungen des 
Reichs-Gesetzblatt . SR 
Reichs-Postgebiet. Das 5 
Reichs-Postmuseums. Führer a die Sara Se 
F 5 Katalog der Markensammlung des . 
x des ; : 
Techs Poea Bericht über die Steeg ae 
Reichsschuldbuch. Amtliche Nachrichten über das . 
Reichs-Versicherungsamts. Amtliche Nachrichten des . 5 
Reidt, Dr. Friedrich. Aufgaben aus der Trigonometrie und Stereometrie 
Reinecke. Preussisches Staatshandbuch : ; 
Reinhard-Hormuth, Ludwig. Chronik von en z 
Reinholdt, Alexander von. Geschichte der russischen en 
Reis, Dr. Paul. Lehrbuch der Physik . ns 
Relatorio dos Servicos dos Correios do Brazil 1895 . 


7 ŁU 


WI 


79 


101 


120 


gg 


158 Alphabetisches Verzeichniss. 


Rembrandt als Erzieher . 
Résumé des lois et reglements intérieurs > 
Reuschle, Dr. C. G. Kepler und die Astronomie 
Reuter, Fritz. Sämmtliche Werke : 

e ` Ut mine Stromtid ; ; 
Revue der Fortschritte der EE h : 
Richter, Albert. Bilder aus der deutschen Kalue eecht 

" G. Errichtung von Krankenkassen > EVA 
Riehl, W. H. Aus der Ecke . . . 

3 Kulturgeschichtliche Cha KeikópE 

Riess, P. Th. Reibungselektricität . GER 
Rigler, Dr. Johannes. Folgen von Vene gin een See einen : 
Rindfleisch, Georg Heinrich. Feldbriefe aus 1870/71 
Ring, Max. Die Deutsche Kaiserstadt . we? 
Ritter. Geographisch-statistisches Lexikon . 

e Gustav. Rathgeber für Post-Examinanden . 
Rocheterie, Maxime de la. Marie Antoinette . 
Rodd, Kennell. Friedrich III. 
Rönne, Dr. Ludwig von. Das Prowssivelic A : 

% MR 3 Verfassung des Deutschen Reichs . ` 
Rogge, B. Friedrich III. 

3 „ Kaiserbüchlein 1797 — 1888 . 

A D. Bernh. Christl. Charakterbilder aus Jeki Bks Hohen 


zollern . 
Rohlfs, Gerhard. Meine Mission Mn NE 
or Quer durch Afrika 


EE Betriebs-Ordnung 
Rolke, T. Der Bahnpostdienst : 
Rolland und Mabyre. La Pcste, le Telegraph, S Téléphone. 
Roon, von. Denkwiirdigkeiten . e SÉ 
Roscher, Wilhelm. Geschichte der Era SE 
5 5 Politik 
ee System der Safer, 


Rosegger, P. K. Allerhand Leute 
e = Der Gottsucher . 
s m Der Schelm aus den Alpen f 
m ge Die Aelpler in ihren Wald- und Dorfty pen ‘ 
5 a Die Schriften des Waldschulmeisters 
T = Feierabende 


” s Heidepeter's ah 


Seite 


110 
88 
2il 

123 

110 
20 
52 
67 

125 
53 
19 

101 
51 
31 
31 
87 
53 

119 
74 
74 
51 
SU 


119 
31 
31 
87 
87 
79 
54 
67 
75 
67 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 


Alphabetisches Verzeichniss. 


Rosegger, P. K. Höhenfeuer 
e y Jakob, der Letzte . 
e 3 Martin der Mann . : 
7 N Neue Waldgeschichten . 
Waldheimath ć : 
Rosenheyn, M. Reiseskizzen aus Ost- und EH 
Rossmässler, E. A. Der Wald 
» » Die vier Jahreszeiten 
Rost, BĘ P. Russische Grammatik . . 5 
Roth, Richard. Der Burggraf und sein Schiläkusppe : 
Rothe. Ueber den Kanzleistil . ; 
Rothenburg, Adelheid von. Aus dem a einer e 
e Die Nähterin von Stettin 
Rother, L. F. W. Der Telegraphenbau 
Rotteck, von und Welcker. Staats-Lexikan 
Rübsam, Dr. Joseph. Johann Baptista von Taxis 
Bes Richard. Grundziige der Elektrotechnik 
» Wechselstromtechnik . 
Ruhl. ng zur BEE Marburgs . 
Ruhstrat, Ernst. Aus dem Lande der Mitte À 
Rumpf, C. Die Verwaltung der Chausseen in Bee : 
Russ, Dr. Carl. Die Brieftaube 


S. 


Sabel. Leitfaden in der Pferdekenntniss 
Sack, J. Der Multiplex-Apparat von Meyer 
»  „ Die elektrischen Accumulatoren 
» n» Die Uebertragungs-Vorrichtungen für dèn ens Apparat 
»  „ Die Verkehrstelegraphie der Gegen wart e 
Samson-Himmelstjerna, von. Russland unter Alexander II. 
Samter, Ad. Social-Lehre 
Sanders, Dr. Daniel. Deutsche rief ; 
si A % Deutsche Sprachlehre fiir Yon 
e A 3 Handwörterbuch der deutschen Sprache 
% e = Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache 
T R 3 Orthographisches Hilfsbuch R 
A en > Orthographisches Wórterbuch 
e S 5 Satzbau und Wortfolge 
5 % d Verdeutschungswörterbuch 


159 


Seite 
125 
125 
126 
125 
121 

31 
E 
19 
13 

123 

12 
126 
126 
95 
67 
52 
22 
22 
87 
36 
67 
109 


101 
95 
18 
95 
16 
33 
67 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 


160 Alphabetisches Verzeichnis. 


Seite 
Sarrazin, Otto. Verdeutschungswörterbuch . . . | 
Sautter, Guido. Die franzósische Post am Nieje hen 1794—1799 . 87 
Say, Jean Baptiste. National-Oekonomie. . . . . . . . . . . 67 
Schacht, Dr. Herm. Der Baum . . . awe U 
7 3 Lehrbuch der nee A SE ee (U 
Sean Jul. Der Montcenis-Tunnel . . . . . 2 2 2 . . . . 101: 
Schaschl, Josef. Die Galvanostegie . . . . . . 2 . . . . . . «17 
Scheffel, Joseph Victor Yon. Ekkehard . . . . . . . . . . . 1% 
Schellen, Dr. H. Das atlantische Kabel . . . . Be 6 ass otw AOS 
x » o Der elektromagnetische Meet er: 95 
S » » Die magnet- und dynamo-elektrischen E 18 
Schenk, Dr. Philipp Reis, der Erfinder des Telephon. . . . . . 21 
* » Robert. Te Lehrbuch der Physik . . . . . . 20 
Scherr, Johannes. Menschliche Tragikomódie . . . IP 8 
D 1848. Hin, weltgeschichtliches Tania, come . 38 
Szar, Dr. Carl von. Das wirthschaftliche Leben der Valker. . 67 

Scherzer, von und Brattasević. Der wirthschaftliche Verkehr der 
GERE a ae een ae 68 
Schifffahrtstrassen. Führer auf den deutschen . . . . . . . . 38 
Schiller. Sämmtliche Werke . . . "MERY... ARA 
Schlagintweit, Emil. Indien in Wort Nd Bild KRONE 31 
% Rob. von. Die amerikanischen Bisenbabneinrichtungen 101 
T » Die Pacific-Eisenbahn . . . 6 10 
Schlotter, Herm. Ueber das mechanische Princip des Bie. .„ AB 
Schmeller. Jahreszahlen für die höhere Verwaltungspriifung . . 79 
Schmidt. Die Grenzen der Haftpflicht der Postverwaltung . . . 87 
zi Ueber die rechtliche Natur der Postanweisungen . . 88 

o Prof. Dr. K. E. F. SEN ee e tiber Tiea- 
techmik., . . . - GER ; a CH 
5 Ferd. Benjamin lin E se AU 7 
N » Geschichte der tege Er 
a e Preussens Geschichte . . . . . . . . . . . 51 
5 ee ON CERN EG 
» und Otto, Franz. Kaiser Wilhelm I. . . . . . 51 
= J. A. E Deutsch-russisches Wörterbuch . . . . . . 18 
7 M. Feuer-Verhütungs-Ordnung für Königsberg. . . 68 


R O. K. F. G. Commentar zu den Preuss. SE 74 
S Th. Geschichte des Handels Stettins. . . . . . . . 51 


Alphabetisches Verzeichniss. 161 


Seite 

Schmitt, ©. A. Beiwagen zum Postliederbuch . . « . . . . . 110 
3 » »  Postliederbuch . . . , ee 
Schmitz, Dr. M. Handelswege der Gwaii. een = 
Schneider. Bewegliche Sternkarte . . . ZN 
p. Louis. Aus dem Leben Kaiser wilhelms 1849—1873 = ol 

e Aus meinem Leben . . «. « « « « « „OWENA 

Schödler, Dr. Friedrich. Das Buch der Natur. . . . . . . . . 20 
Schönberg, Gustav. Politische Oekonomie . . . . . . . . . DÉI 
Schönherr, Fr. Osw. Das Morselesebuch . . . . . HD 
Schoop, Paul. Die Primirelemente . . 21 
Schrader, Dr. W. H. Die öffentliche ett, EE 1891 21 
A Städtische elektrische Centralen . . - em 2] 

Śiranka, Dr. Eduard Maria. Oesterreichisches Post- inch a 
Schreiber. Die preussischen Eisenbahnen . . . . . . . . . . 102 
Schubart, P. Verfassung des Deutschen Reiches . . . . . . . 68 
Schütte, R. Die Tuchler Haide 2. . . . . . . » 6 » » e 3A 
5 Wilhelm. Das Reich der Luft . . . . . . . . HU 
Schulze, W. Fahrplankarte von Europa. . . . . « . « . . . 8 
Schumann, Hugo. Die Kultur Pommerns . . . . . . . . . + % 
Schupp, Ottokar. Der Freiherr vom Stein . . 2 . . . . . + . 128 
Gneisenau . . e aw eee is 

i Sinan: Gree Fiinfzehn ee Mallspanher sza. e EE 
Schwartz. E. Stammtafel des Preussischen Kónigshauses . . . 54 
Schwartze, Theodor. Die Motoren der elektrischen Maschinen . . 17 
+ Telephon, Mikrophon und Radiophon . . . 16 

Schwatlo, C. Handbuch zur Beurtheilung von Bauanschligen . . 106 
Schwebel, Oscar. Die Sagen der Hohenzollern . . . . . « . . 52 
Schwegler, Dr. A. Geschichte der Philosophie . . . e « « « . 7 
Schweiger-Lerchenfeld, von. Von Ocean zu Ocean .. . er... 
” „ Zwischen Donau und ns il 
Schwensky, M. cme neueren Vielfachumschalter. . . . . . . . M 
Scott, Walter. Ivanhoe . . . NE. a e a 
+ ® Quentin ee NM. 5 r eee 

5 Waverley... eee a a l2 

Secchi, P. Angelo. Die Einheit an: eee 2. PEGAZ 
Secundäreisenbahnen. Zur Frage über den Bau von . . . . . . 102 
Seherr-Thoss, G. von. Festfahrt nach Jerusalem . . . . «. . . 3d 
Seidel, Heinrich. Vorstaltgeschichten = NOT D 


> 3 a Alexander. Balthasar nee De «Pou 


162 Alphabetisches Verzeichniss. 


Seifart, Karl. Leibeigen . 

Seiffart, Selmar. Das Sonst, Jetzt wad. DEE unserer Tede 
Seminarlesebuche. Ergänzungen zum . . . 

Separatabdrücke aus dem Kgl. Pr. SEM A 


Seydel, F. Die Dienstvergehen der nicht richterlichen Bah 


Seydlitz, von. Geographie g WOZY 2 
Sieblist, Otto. Die Post im AREA RIO or 
Siemens, Werner von. Lebenserinnerungen 
Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands 
Slaby, A. Funkentelegraphie SER. 
Smidt, H. Seeschlachten und Abenteuer . 
Smiles, Samuel. Der Weg zum Erfolg 
Sohnrey, Heinrich. Die hinter den Bergen 

Se s Die Leute aus der LindeRkutie 


3 Verschworen — verloren . . » 
ne Anweisung zur Behandlung des Hughes- AE 
Spengel, J. W. Das mechanische Wärmeäquivalent . . . . 


Spiess, Philipp. Der Klostervogt von Lichtenstern 
Spitz, Alexander. Uto mit dem Tiichlein 
Staatsschuldbuch. Amtl. Nachrichten iiber das POR. 
Staatswissenschaft. Zeitschrift fiir die gesammte 
Stacke, L. Deutsche Geschichte AE 
Stadt-Fernsprecheinrichtungen. Bauordnung fiir . 
Stahr, Adolf. Lessing, sein Leben und seine Werke 
Stanley, Henry M. Der Kongo > 
5 d » Durch den EE Welttheil 
H „ Im dunkelsten Afrika 
Statistik der Reichs-Post- und eege, 
e des Verkehrs der Norddeutschen eg 
Statistique générale de la Télégraphie . 
Statistischen Biireaus. Zeitschrift des . 
Stein, Armin. Der grosse Kurfiirst 


o 5 In Treue stark . 

rs Kaiser und Kurfiirst ae. , 

s Berthold! EEN 

Se = Namego .. "O" 


7 D. Ch. G. D. Handbuch er akor he 
5 Dr. L. von, Finanzwissenschaft 


JE 
121 
119 
111 
111 

31 

68 


Alphabetisches Verzeichniss. 


Steinbeck, Dr. J. Belfort, Dijon, Pontarlier 
» » Um und in Metz 1870 
Steinbr echt, Dr. C. Die Wiederherstellung der E 
Steinhausen, Dr. Georg. Geschichte des deutschen Briefes 
s Heinrich. Der Korrektor 
Irmela e : 5 
> Markus z ao a: Tag 
Steinheil, Dr. C. A. Ueber Telegraphie . 
Steltz, Johannes. Die Lebensversicherung 
Stempelsteuergesetz. Das Preussische, vom 31. 7. "1895 
Stephan. Auf hoher Warte . 
e Die Werber E 
Im Morgenrot des GET ee 
T Treue um Treue . . ; 
A Dr. H. Weltpost und Luftschifffahrt ; 
> H. las heutige Aegypten : 
e „ Geschichte der Preussischen Bost ` 
Sterne, Carus. Werden und Kee 
Stielers Handatlas 
Stier, Ernst. EE aus la BEE Desen „ma Re: 
Stöber, Carl. Das Elmthäli . 
$ " Der Schneider von EM 
A > Geschichten des Pfarrers SR 
Stóckhardt, Dr. Jul. Ad. Die Schule der Chemie AR: 
Stölzel, Adolf. Brandenburg-Preussens Rechtsverwaltung . 
- Strafgesetzbuch tiir den Norddeutschen Bund i 
Strassenbahnen mit Gasmotorenbetrieb 
Strassenordnung für die Stadt Königsberg (Pr) s 
Striemer, Albert. Anleitung zur Anfertigung wc AA 
Struwe, H. Eisenbahn-Geschichtskarte von Mittel- EM 
Stiickgut-Befórderungswesen. Das ’ 
Sturmhöfel, Konrad. Französische een 
Subalternstellen. Grundsätze für Besetzung der 
Sudermann, Herm. Jolanthes Hochzeit ; : 
Supan, Alexander. Grundziige der physischen Dateien i 
Suppantschitsch. Briefmarkenkunde : 
Sybel, Heinrich yon. Die Begriindung des Asean ner 


” DW 


163 


Seite 
126 
126 
106 

88 
126 
126 


"126 


99 
111 
75 
119 
119 
119 
119 
19 
31 
88 
20 
32 
51 
123 
123 
126 
20 
68 
74 
102 
68 
76 
102 
102 
52 
66 
110 
32 
EU 
52 


164 Alphabetisches Verzeichniss. 


T. 
Seite 
Taine, H. Die Entstehung des modernen Frankreich. , . . . . 58 
Tanera, Carl. An der Loire und Sarthe . . . „ 126 
„ » ` Deutschlands Misshandlung durch Ludwig XIV. . 126 
H D Die Befreiungskriege . . . . . . . > « «0/0 BIS 
5 + Die Belagerung von Paris . . . . . . . . . . 126 
5 7 Die deutschen Einigungskriege . . . . . . . . 126 
= A Die Kriege Friedrichs des Grossen . . as le 
o 4 Die Revolutions- und Napoleonischen Kice +... RH 
5; s Die Schlachten von Beaumont und Sedan . . . . 126 
3 Fe Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers 1870/71. . . 118 
Wa ance, Worth, Spichern . . . . . . . . . 126 
Tarifs Bees, Les . ee: 
Technisches Wörterbuch für Ten: Ad Handel 3 weń wh oh oe eee 
Telegraphen-Anstalten. Verzeichniss der Deutschen . . . . . . 96 
Telegraphen-Bauordnung . . 0% sa" OJR 
Telegraphendienst. Reglement fiir 4 M eener EE, 
Telegraphen-Ingenieurbüreau. Mittheilungen aus dem . . . . . 96 
Telegraphen-Ingenieurbiireaus. Hinrichtung des . . . . . .. . 8 
Telegraphenleitungen. Aufsuchen von Fehlern in unterird. . . . 98 
Telegraphen-Messordnung . . . A T EEO O 
Telegraphenvertrag. Internationaler, zu Ró, vom 17. 5. _1865 je ses 
a > „ Rom, ,, 14.1.1872 94 
» > Base Pe 10522. 7. 1875 94 
a » Wien, vom 21. 7.1868... 9 
Telegraphie in Berlin. Die . . . Soe, Re Soe ;; 
Telephon, Mikrophon und Gerbe WAW: Er EE 
Telruoc. Boutades Postales.........2.2.2..4.22. 84 
Tenner, Armin. Amerika . . En Er 2 
Terra, Otto de. Im Zeichen des ek N re A 
Tesdorpf, A. Geschichte der Deutschen ge SN e EE 
Teufelhart, J. N. Der Fingersatz beim Hughes-Apparat . . . . 95 
Thibaut, M. A. Wörterbuch der französischen Sprache . . . . . 18 
Thieme, F. W. $ „ englischen A + 6 er 
Thomas, Louis. Buch der denkwiirdigsteh BPE nz < + w ALB 
5; Ss Die denkwürdigsten Erfindungen . . . . . . . 128 
Thompson, Silv. P. Der Elektromagnet . . . . So eee | 
e »  „ Die dynamo-elektrischen EE e se wale i Al 


Alphabetisches Verzeichniss. 165 


Seite 
Thompson, Silv. P. Elektrizität und Magnetismus . . . . . . . 21 
» +  Mehrphasige elektrische Ströme . . . . . . 22 
Tinsch, Dr. H. Die Postanweisung civilrechtlich betrachtet . . . 88 
Tobler, Dr. A. Die elektrischen Uhren . . . . . . . . . . . «16 
Toeppen, Dr. Hugo. Aus allen Welttheilen . . . © 82 
a „ M. Atlas zur historischen Geographie von re . 81 
4 Troje. Das Vereinszollgesetz vom 1. 7.1869 . . . . . . . . . Ø 
Tschudi, Johann Jacob von. Reisen durch Siidamerika +cw+w « ABB 
Tunlirz, Dr. ©. Das Potential . . . «. « « , » e » " „ AR 
myl Eulenspiegel. sce 22. en a hk CAD! 
U. 
Ule, Dr. Otto. Die Erde und ihre Oberfläche . . . . . . . . . 84 
Ulrich, F. Staatseisenbahnen . . . . . e s . e e e . 069 
Unsere Zeit. Revue der Gegenwart . . . . . . 12110 
Unter dem Zeichen des Verkehrs . . . CS — e) 
Urbanitzky, Dr. A. von. Blitz und Blitz- Schu en w. AR 
s D CRER Das elektrische Licht . . . . 16 
+ ESSE Elektricitét u. Magnetismus im P 17 
| s e OBR: Elektrische Beleuchtungsanlagen . . . . 16 
V. 
Vegas logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. . . . . . . . 20 
Venn, Jos. Deutsche Aufsätze . . eee ke e 
Veredarius, O. Das Buch von der Weltpost Sa W: 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde. . . . . . . . . 88 
Verjährungsfristen nach preussischem Recht. Die . . . . . . . 4 
Verkehrsordnung fiir die Eisenbahnen Deutschlands . . . . . . 102 
Verkehrsstrassen in Beziehung zur Volkswirthschaft . . . . . . 8 


166 Alphabetisches Verzeichniss. 


Seite 
Verkehrszeitung. Deutsche . . © 
Verwaltungspriifung. E DE fiir Jie er zur Casse 79 
Verzeichniss der Deutschen Telegraphenanstalten ....... 96 
4 » Postorte ausserhalb Deutschlands . . . . . . . 88 
S d 6 ohne Zoll- und Steuerstellen . . . . . 88 
y „ Post- und Telegraphenanstalten. . . . . . . . 88 
A » Telegraphenanstalten. Allgemeines . . . 93 d 
A sämmtl. Ortschaften in den Bezirken E sa. 
Konstanz . . . A NIENIE EE 
A; sammtl. Om he ea in Ost- SE Westpreussen . . . 82 | 
+ Eammórn ne « . a AB 
Necie fiir SE e EE | 
Vigelius, J. C. Denkwürdigkeiten von Hersfeld . . . . + a 32 
Vilmar, A. F. ©. Geschichte der deutschen National- Le = 8 
Voigt, F. Geschichte des Brandenburg-Preussischen Staates . . . 51 
Voltaire. Histoire de Charles XII. . . . . NECK | 
Volz, Dr. Berth. Geogr. Charakterbilder aus Adeda E EE 
P EE, a. F f 
Vorgeschi We der Be eene "a NE: 
Voss, Sophie Marie von. 69 Jahre am eege Hote en! 
d 
W. 
Wächter, Dr. Friedrich. Anwendung der Elektricität für militairische 
Zwecke . . Pia. 4 2 ee See ale 
Wagner, Adolph. Boa NA - xAQk; as 
M Dr. Fridolin. Die Lehre vom Jes chan Styl ©... ; a 
> G. Die heidnischen Kulturreligionen . . . . . . . . 8 
d J. Deutsch-Ostafrika . . . ST E N T Së 
Walldegg, von. Spezielle Eisenbahn- gek Ser > ele? 
Wallentin, Dr. Ignatz G. Die Generatoren hochpespähnter Elektrieität 17 
Wallner, Franz. Ueber Land und Meer . . . . . . . . . . . 32 
Wallsee, H. E. Modernes Reisen . . 38 
Weber, Dr. C. L. Ee KE Verde dee 
Elektrotechniker . . . u e ee ae 2 | 
M Dr. Georg. Allgemeine KEE ve EE 
+ » Robert, Aufgaben aus der Elektricititslehre . . . . 96 


Alphabetisches Verzeichniss. 167 


| Seite 
i Weber, Dr. Robert. Handbuch der Telephonie ........ 9% 
| ge von. Schule des Eisenbahnwesens . . . . . . . . . . 102 
Wechselverkehr. Handbuch für den . . „w ER 

| Wegener, Dr. Ed. Allgemeine Wittwen- Vee EE Be.) 
Weichs-Glon, Freiherr zu. Moderne Verkehrsmittel . . . . . . 69 

| Weinhold, Adolf F. Vorschule der p RENE = ZA 2) 
| Weinstein, Dr. B. Physik und Chemie . . . p U E 
i Weise, Carl. Aus verklungenem Wanderleben . . eee as 
| s „  Weihnachtserlebnisse einer mad eker Familie -n B6 
„ Dr. R. Heinrich von Stephan als Jäger . . . . . . . . 111 

Weiss, Dr. Albert. Preussisch-Littauen und Masuren . . . . . . 82 

S „ Edmund. Bilderatlas der Sternenwelt . . . . . . . 22 

Weithase, Hugo. Geschichte des Weltpostvereins . . . . . . . 88 
Weltausstellung in Chicago 1898. Amtlicher Bericht.. . . . . . 106 

» MWIERĘIOKONJZCZONEC ZM |. « s 172 „AANED 

Welters Weltgeschichte a . « » «08 4 6 + » 40 am eee 
Weltkarte des Castoris < = = « so 1 © soe e ee 2 

li LEE + . 1 « 6 1 1 a a A) 
U Werner, B. von. Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee . . . 35 
y Reinhold. Bilder aus der deutschen Seekriegsgeschichte . 110 

f ve Das Buch von der Deutschen Flotte . . 100 

l + Die preussische Expedition nach China . . . 82 
W eleko, Ad. Lehrbuch der Mechanik . . ........2.. 19 

| Westermann. Illustrirte Monatshefte . . . . . . . . . . . . 110 
Weyl, Dr. R. Reichsversicherungsrecht `, . . . e . e e s .. % 
Whitman, Sidney. Das Kaiserliche Deutschland. . . . . . . . 52 

Wichert, Ernst. Der grosse Kurfiirst in Preussen . . . . . . . 110 

4 S Heinrich von Plauen. -e 

5 e Tittauische Geschichten ` . 277... 110 

* M Nur ein Jude. Das Grundstück . . . . . . . 110 

% 5 Tileman vom Wege . . . u D 

i Wiedemann, Gustav. Die Lehre von der Elektricitat 0. ee, Alle 
4 Wielands Werke . . . Een 
Wietlisbach, Dr. V. Die Technik des F BEE ee e 

Migger DR Friedrich. Fürst Blücher . . . ou. „me 
Wilczek, Eduard. Das Mittelmeer . . re... 
Wildermann, Dr. Max. Die Grundlehren Kë Elektricitat oe ae WRS 


168 Alphabetisches Verzeichniss. 


Wilke, Arthur. Die elektrischen Messinstrumente 
" Die Elektrizität . A 

Willenbucher. Das Preassische EE CN S 
Willkomm, Dr. Moritz. Die Wunder des Mikaa hops ; 
Winterfeld, A. von. Ein Liebling der Furien . : 

A > RE Peter Pinsel Ge 3 

See Schwarze ee g 
Wirsing, Dr. Ignatz. Die civilrechtliche Haftung der Bash, 
Wissmann, Hermann von. Unter deutscher Flagge quer durch Afrika 
7 5 Zweite Durchquerung Afrikas 
Wittum, Johanna. Unterm Roten Kreuz in Kamerun 
Wittwer, Dr. W. C. Die Moleculargesetze 
Woedtke, E. von. Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 
22. 6. 1889 . 
eis nee vom 6. 7. 1884 

Wörishöffer, S. Das Naturforscherschiff . : 
Wohlfahrts-Einrichtungen der Postverwaltung 
Woldt, A. Capt. Jacobsens Reise > . 
Wolff, Prof. Emil. Preussische tert Ge s 
Wüllner, Dr. Adolph. Lehrbuch der Experimentalphysik 
Wulffen, H. von. Die Norddeutsche Feldpost 1870/71 . 
Wustmann, Dr. Gustav. Allerhand Sprachdummheiten 

on o Die sprichwörtlichen Redensarten 


Alphabetisches Verzeichniss. 169 
Z. 

Scite 
Zabel, H. Der elektrische Feuerwehr-Telegraph ...... . .96 
Zacharias, J. Die elektrischen Leitungen . . . . . . . . . . «16 
3 . Die Glühlampe . . . + w» EE 
„ Unterhaltung der ans schen DEE e Gee w MIR 
Zech, Dr P>aBleiirisches Formelbuch . . . . nme « « = MAIO 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. . . . . . . a . . . 80 
n des statistischen Büreaus . . AED 050 OS 
e fiir die gesammte EE E WA » E gee eS 
e für Kleinbahnen . . . : EE OS 
Zeitung des Vereins Deutscher EE E Ver wal eater GE ANZ 
Zelle, R. Oeffentliches und Privatrecht . . . . ....+... 74 
Zenger, K. W. Die Spannungs-Elektricität. . . . 590) 
Zetzsche, Dr. K. E. Der Betrieb der elektrischen Pélecraphien e AIS 
e , „ p»  Entwickelung der automatischen Telegraphie 96 
w + p» Geschichte der elektrischen Telegraphie. . . 96 
» + Handbuch der elektrischen Telegraphie . . . 96 
Zimmermann, Dr. W. F. A. Der Erdball und seine Naturwunder . 20 
Ziuhan. Die Postsparkassen . . Ewa ac e 
Zóller, Hugo. Die deutsche Et Konan RE 4 38 
Zópf, Heinr. Grundsätze des Staatsrechts . . . . . . . . . . 74 
Zschokke, Heinrich. Novellen. . . . « zgasło DE 

Zurbonsen, Dr. Fr. Quellenbuch zur brandenburgisch preussischen 
Geschichte . . . SE, 052 
Zusammenstellung von VE 1872— 1875 R. sn ROZNE 
Zweck, Dr. Albert, Ditawen .. EE 

— 3 2 —— 


12 


ioteka Główna UMK 


HL 


300048884821 


ARETE, 


NERSYTES 


SIT, 


Biblioteka Główna U MK 
MTL 


300048884821 


Ri 

i ; 
Sal 
ei» 
i 


